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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ _ Αρ. Φύλλου 84 

12 Μαΐου 1995 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 136 
Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1992 της Διεθνούς Σύμ¬ 
βασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θά¬ 
λασσα όπως αυτές υιοθετήθηκαν από τις αποφάσεις 
Μ80 24(60), Μ50 26 (60) και Μ80 27(61) της Επιτρο¬ 
πής Ναυτικής Ασφάλειας (Μ30), του Διεθνούς Ναυτι¬ 
λιακού Οργανισμού (Ι.Μ.Ο.). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 1045/1980 (Α 95) περί κυ- 
ρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνο Διεθνούς Συμβά- 
σεως «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 
1974 και περί τινών άλλων συναφών διατάξεων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΠΔ 259/1988 «Ορ¬ 
γανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 117). 

3. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας 
(Μ80) 24(60), 26(60) και 27(61) του Διεθνούς Ναυτιλια¬ 
κού Οργανισμού (ΙΜΟ) που υιοθετήθηκαν στην 60η και 
61η σύνοδό της, την 10 Απριλίου και 11 Δεκεμβρίου 
19$2. 

4. Τις Α1/Ο/9.20 (Νν.3)/24.6.94 και Α1/0/921 (Νν.3)/ 
24.6.94 διακοινώσεις του ΙΜΟ με τις οποίες διακοινώθηκε 
ότι οι τροποποιήσεις της ΔΣ ΠΑΑΖΕΘ 1974, που υιοθετή¬ 
θηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με τις 24 
(60), 26 (60), και 27 (61) αποφάσεις της, έγιναν αποδε¬ 
κτές και θα τεθούν σε ισχύ την 1 Οκτωβρίου 1994. 

5. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137), όπως προσε- 
τέθη με τρ-άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154). 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια¬ 
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

7. Την 312/20.10.1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Εμπορικού Ναυτικού. 

8. Την 91 /1995/23.2.95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εξω¬ 
τερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας αποφασίζουμε: 

Άρθρο πρώτο 

1. Στη Διεθνή Σύμβαση «περί ασφαλείας της ανθρώπι¬ 
νης ζωής εν θαλάσση 1974» (ΠΑΑΖΕΘ 74) που κυρώθηκε 


με το Ν. 1045/1980 (Α 95) και τροποποιήθηκε με το Ν. 
1159/1981 (Α 143), το ΠΔ 541 /1984 (Α 198), το ΠΔ 126/ 
1987 (Α 70), το ΠΔ441 /1989 (Α 191), το ΠΔ 131 /1990 (Α 
52), το ΠΔ 474/1991 (Α 175), το Ν. 2013/1992 (Α 28), το 
ΠΔ 415/1993 (Α 175), το ΠΔ 418/1993 (Α 177) και το ΠΔ 
419/1993 (Α 178), κυρώνονται οι τροποποιήσεις που υιο¬ 
θετήθηκαν την 10 Απριλίου και 11 Δεκεμβρίου 1992 με 
τις αποφάσεις 24 (60), 26 (60) και 27 (61) της Επιτροπής 
Ναυτικής Ασφαλείας (Μ30) του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ) κατά την 60ή και 61 η σύνοδό της, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο VIII παρ. (β) (ίν) και (νϊχ2) (ββ) της Σύμ¬ 
βασης αυτής. 

2. Τα κείμενα των αποφάσεων Μ30 24(60), 26/60) και 
27/61) σε πρωτότυπο στην Αγγλική και σε μετάφραση 
στην Ελληνική γλώσσα, παρατίθενται ως ΜΕΡΟΣ Α και Β 
αντίστοιχα στο παρόν διάταγμα. 

3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγοικού και 
του Ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, κατισχύει το 
Αγγλικό. 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΒΕδΟί-ΙΠΊΟΝ ΜδΟ. (24) (60) 

(αάορίβά οπ 10 ΑρπΙ 1992) 

ΑϋΟΡΤΙΟΝ ΟΡ ΑΜΕΝϋΜΕΝΤδ ΤΟ ΟΗΑΡΤΕΠ 11-2 ΟΡ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑί. ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ 8ΑΡΕΤΥ ΟΡ 
ϋΡΕ ΑΤ 3ΕΑ, 1974 ΡΙΗΕ 3ΑΡΕΤΥ ΜΕΑδΙΙΗΕδ ΡΟΗ ΕΧ- 
ΙδΤΙΝΘ ΡΑ83ΕΝ0ΕΗ δΗΙΡδ 

ΤΗΕ ΜΑΗΙΤΙΜΕ δΑΡΕΤΥ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ, 

ΗΕΟΑΙΈΙΝΘ ΑιΙίοΙβ 28 (ό) οί ίίιβ ΟοηνβηΙίοπ οη ίίιβ ΙηίβΓ- 
πηΙιοπηΙ Μβηίίπιβ ΟΓήβηίζαΙίοη οοηοβτηίης ίίιβ ίυηοϋοηε οί 
ίίιβ ΟοηιπιίίΙββ, 

ΗΕΟΑί-ϋΝβ ΡυΠΤΗΕΗ βΠίοίβ VIII (&) οί ίίιβ ΙηίβΓΠβίιοηβΙ 
ΟοηνβηΙίοπ ίοτ Ιίιβ δαίβίγ οί ϋίβ 3ί δββ, 1974, ίιβΓβίηβίίβΓ 
Γβίβιτβά Ιο 35 «ίίιβ ΟοηνβηΙίοπ», οοηοβΓηίης ίίιβ ρτοοβάυΓβδ 
ίοτ 3ΓΠβηάίη9 ίίιβ Αη,ιβχ Ιο Ιίιβ Οονβηίίοη, οίίιβΓ ίίιβη ίίιβ 
ρτονίδίοηδ οί οίιβρίβΓ I, 

ΒΕΙΝΟ ΟΟΝΟΕΗΝΕϋ 3ί>ουΙ Γβοβηί δβηουδ ίίΓβ οβδυβίίίβδ 
ΓβδυΙίίης ίη ίίιβ Ιθ55 οί ίιυπιβη Ιίίβ, 

ΗΕΟΟΟΝΙΖΙΝΘ ίίΐ3ί ΙίιβΓβ ίδ 3 οοηιρβΙΙίης βηά υΓ 9 βηί 
ηββά ίο ίαιρΓονβ ίίιβ ίίΓβ δβίβίγ ητιββδυΓβδ ίοτ βχίδ1ίη9 ρβδ- 
5βΠ9βΓ δίιίρβ, 

ΗΑνίΝΘ ΟΟΝδΙϋΕΗΕϋ 3ί ίίδ δίχίίβίίι δβδδίοη 3ηιβηά- 
Γηβηίδ ίο ίίιβ ΟοηνβηΙίοπ ρτοροδβά 3ηά οίΓουΙβίβά ίη βοοογ- 
άβηοβ ννίίίι 3ΓίίοΙβ VIII (5) (ί) ΙίιβΓβοί, 
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1. ΑΩΟΡΤδ, ίη βοοοπίβηοβ ννίίίι βΓίϊοΙβ VIII (ί>) (ίν) (2) (ί>Ρ) 
οί ίίιβ Οοηνβηίίοη, ίίιβ βπιβηιίΓηβηΙδ 

ίο ίίιβ ΟοηνβηΙϊοη, ίίιβ ίβχί οί ννίιϊοίι ίδ δβί ουί ίη ίίιβ Αηηβχ 
ίο Ιίιβ ρΓβδβηί Γβδοΐυίίοη; 

2. ϋΕΤΕΒΜΙΝΕδ, ίη 3000πί3η06 ννίίίι βΠίοίβ VIII (5) (νΐ) (2) 
(ΡΡ) οί ίίιβ ΟοηνβηΙϊοη, ΙΡβί ίίιβ βπιβηΡΓηβηΙδ δίιβΙΙ Ρβ 
(Ιββηιβί) ίο ίΐθνβ Ρββη βοοβρίβΡ οη 1 ΑρπΙ 1994. ΙΙηΙβδδ, 
ρΓΙΟΓ ίο ίΡβί 0ΐ3ΐβ, ΠΊΟΓβ ίίΐ3Π οηβ ΙΡίΓΡ οί ίΡβ ΟοηΐΓβοίίησ 
ΟονβΓηηηβηΙδ ίο ίίιβ ΟοηνβηΙϊοη, ογ ΟοηίΓβοίίης ΘονβΓη- 
ηηβηίδ ίίιβ οοπιΡίηβΡ ΓηβΓοίιβηί ίΐββίδ οί ννίιϊοίι οοπδίϊίυίβ ηοί 
Ιβδδ Ιίοη 50 ρβΓ οβηί οί ίίιβ οωδδ ίοηηβςβ οί ίίιβ ννοΡΡ’3 
ηηβΓοίιβηί ίΐββί, Ρβνβ ηοίϊίίβΡ ΙίιβίΓ οί>ίβοίίοηδ Ιο ίίιβ 3ΓπβηοΙ- 
Γηβηίδ; 

3. ΙΝνΐΤΕ8 ΟοηίΓβοΙϊης ΘονβΓηηιβηΙδ ίο ηοίβ ίίιβί, ϊη βο- 
οοΓΡβηοβ ννίίίι 3ΓίίοΙβ VIII (ί>) (νϋ) (2) οί ίίιβ Οοηνβηίίοη, ίίιβ 
3 ΐηβηζΐΓηβηΙδ δίιβΙΙ βηίβΓ ϊηίο ίοΓΟβ οη 1 ΟοίοΡβΓ 1994 υροη 
ίίΐβΪΓ 300βρί3Π0β ίη βΟΟΟΓΡβΠΟβ ννϊίίΐ ρβΓ39Γβρί) 2 βΡθνβ; 

4. ΒΕΟϋΕδΤδ ίίιβ δβοιβίβΓγ-ΘεηβΓβΙ, ίη οοηίοητιϊίγ ννίίίι 
3 ΓίίοΙβ VIII (ί>) (ν) οί ίίιβ Οοηνβηίίοη, ίο ίΓβηδπιίΙ οβΓίίίϊβοΙ οορ- 
ίβδ οί ίίιβ ρΓβδβηί ΓβδοΙυίίοη βηΡ ίίιβ ίβχί οί ίίιβ βπιεηΡπιβηίδ 
οοηίβίηβΡ ίη ίίιβ Αηηβχ ίο βΙΙ ΟοηίΓβοίίης ΘονβΓηηιβηΙδ ίο 
ίίιβ Οοηνβηίίοη; 

5. Ρ11ΒΤΗΕΒ ΒΕΟΙΙΕ8Τ8 ίίιβ 3βθΓθΐ3Γγ - ΘβηβΓβΙ ίο 
ΐΓβηδΓηίί οορίβδ οί ίίΐβ ΓβδΟΐυΙΪΟη ίο ΜβΓΤίΡβΓδ οί ίίιβ ΟΓςβηί- 
ζ3ίίοη ννίιϊοίι 3Γβ ηοί ΟοηίΓβοίίης ΘονβΓηηιβηΙδ ίο ίίιβ Οοη- 
νβηίίοη. 

ΑΝΝΕΧ 

ΑΜΕΝΘΜΕΝΤδ ΤΟ ΟΗΑΡΤΕΒ ί!-2 ΟΡ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ 
ΡΟΒ ΤΗΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΡ !_ΙΡΕ ΑΤ 8ΕΑ, 1974 

Ββςυΐ3ίίοη 1 - ΑρρΙϊοβίίοη 

1. Εχίδίίης ρ3Γ39Γ3ρίι 3 ίδ ΓβηυηιΡβΓβοΙ 3δ ρβΓ89Γ3ρΡ 3.1 
3Π(1 ίίιβ ίθΙΙθννίΠ9 ηβνν ρβΓβρΓβρΡ 3.2 ϊδ ΪΠδβΓίβΡ 3ίίβΓ Ρ3Γ3- 
9Γ3ρίι 3.1: 

«3.2 ΝοΙννϊΙΡ5ΐβηΡίπ9 ίίιβ ρΓονίδϊοηδ οί ρβΓβςίβρΡ 3.1. 
ρ 3 δδβη 9 βΓ δίιϊρδ 03Γτγϊη9 ηιοΓβ ίΡβη 36 ρβδδβηθβΓδ ννίιβη 
υηΰβΓ9θίπ9 ΓβρβίΓδ, 3ΐίβΓ3ίϊοηδ, ητιοοίϊίίοβΐϊοηδ βηΡ ουίίϊίίίης 
ΓβΙβίβΡ ίίιβΓβίο δίιβΙΙ οοπιρΙγ ννίίίι ίίιβ ίοΙΙοννίη 9 : 

.1 311 ηηβίβπβίδ ίηίπχΐυοβίΐ ίο ίίιβδβ δίιϊρδ δΡβΙΙ οοπιρΙγ ννίίίι 
ίίιβ ΓβςυϊΓβσιβηίδ ννίίίι Γβς&ά ίο πιβίβπβΙ βρρΙϊοβΡΙβ ίο δίιϊρδ 
οοηδίΓυοίβΡ οη ογ βίίβΓ 1 Οοίοί)βΓ 1994; βηΡ 

.2 311 ΓβρβίΓδ, 3ΐίβΓ3ίίθηδ, ΓΠΟΟΙϊίί03ΪΪΟΠ3 3ΠίΙ 0υίίίίίϊΠ9 Γβ- 
ΙβίβΡ ΙίιβΓβίο ίηνοΙνίη9 ίίιβ ΓβρΙβοβηβηί οί πιβίβπβΙ οί 50 
ίοηηβδ ογ βίχινβ, οίίιβΓ ίίιβη ίίιβί ΓβςυΐΓβΡ Ργ ΓβουΙβίϊοη 41 -1, 
δίιβΙΙ οοπιρΙγ ννίίίι ίίιβ ΓβςυίΓβηιβηΙδ βρρΙϊοβΡΙβ ίο δυοίι δίιϊρδ 
οοηδίΓυοίβΡ οη ογ βίίβΓ 1 ΟοίοΡβΓ 1994». 

Ββ9υΐ3ίίοη 3 - ϋβίίηίίϊοηδ 

2. Τίιβ ίοΙΙοννίηο ηβνν ρ3Γ39Γ3ρί>3 22-1 βηΡ 22-2 3Γβ ϊη- 
5β«βΡ βίίβΓ βχίδίϊπ9 ρβΓβςΓβρΡ 22: 

«22-1 «ΟβηίΓβΙ οοηίΓΟί δίβίίοη» ίδ 3 οοπΙγοΙ δίβίίοη ϊη ννίιϊοίι 
ίίιβ ίοΙΙοννίη9 οοηίΓοΙ βηΡ ίηΡίοβίΟΓ ίυηοίιοηδ 3Γβ οβηίΓβΙ- 
ίζβ: 

.1 ίϊχβΡ ίϊΓβ Ρβίβοίϊοη 3ηΡ 3ΐ3πτι δγδίβπι; 

.2 βυίοπιδίϊο δρπηΚΙβΓδ, ίϊΓβ Ρβίβοίϊοη βηΡ 3ΐ3Γπη δγδίβηι; 

.3 ίϊΓβ Ροογ ϊηοΙϊθ3ΐθΓ ρβηβΙ; 

.4 ίϊΓβ Ροογ οΙοδυΓβ; 

.5 νν3ίβΓίϊ9ίιί (Ιοογ ίηΡίοβίΟΓ ρβηβΙ; 

.6 νν3ίβΓΐί9ίιί Ροογ ορβηϊη9 βηΡ οΙοδίη9; 

.7 νβηίίΐβίϊοη ίβηβ; 

.8 9βηβΓ3ΐ/ίίΓβ 3ΐ3Γηι; 


.9 οοσιηυηίοβίίοη δγδίβητιδ ϊηοΙυΡΐης ίβϊβρίιοηβδ; βηΡ 

.10 ΓΤΐίΟΓορίιοηβ ίο ρυΡΙίο βΡΡΓβδδ δγδίβηι. 

22-2 «ΟοηίίηυουδΙγ ιτιβηηβΡ ΟβηίΓβΙ οοπΙγοΙ δίβίίοη» ϊδ 3 
ΟβηίΓβΙ οοπΙγοΙ δίβίίοη ννίιϊοίι ϊδ οοηίίηυοιίδΐγ πιβηηβΡ Ργ 3 Γβ- 
δροηδϊΡΙβ ηηθηΙ)βΓ οί ίίιβ ΟΓβνν». 

ΒβςυΙβίϊοη 17-ΡϊΓβιτΐ3η’δ ουίίϊί 

3. Τίιβ ίοΙΙοννϊη 9 δβηίβηοβ ϊδ 3ΡΡβΡ 3ί ίίιβ βηά οί βχϊδίϊη 9 
ρ 3 Γ 39 ΓβρΙί 1.2.2: «Ιη ρ3δδβη9βΓ δίιϊρδ 03Γτγϊη9 ΓηοΓβ ΙΡβη 36 
ρβδδβηθβΓδ, 3ΐ Ιββδί ίννο δρβΓβ 0ίΐ3Γ9βδ ίθΓ 63θίί [>Γβ3ΐίΐϊη9 
3 ρρ 3 Γ 3 ίυδ δίιβΙΙ Ρβ ρτονϊΡβΡ, βηΡ 31! 3ΪΓ ΟγΙίηεΙβΓδ ίθΓ ΡΓββίΡ- 
ΪΠ9 3ρρ3Γ3ίυδ δίιβΙΙ Ρβ ϊηίβΓθίΐ3η9β3ί)Ιβ». 

4. Τίιβ ίοΙΙοννίηρ δβηίβηοβ ϊδ βΡΡβΡ 31 ίίιβ βηΡ οί βχίδίϊη 9 
ρβΓ 39 Γ 3 ρίι 3.1.1 : «Ιη ρβδδβηοβτ δίιϊρδ 03ΐτγϊη9 πιογθ ίίιβη 36 
Ρ 3 δδβη 9 βΓδ, ίννο 3ΡΡίίίθΠ3ΐ ίΪΓβΓΠβη’δ ουίίϊί δίιβΙΙ ί»β ρΓΟνϊΡβΡ 
ίθΓ β3θϋ ηιβϊη νβΓΐϊοβΙ ζοηβ». 

5. Τίιβ ίοΙΙοννϊη 9 δβηίβηοβ ϊδ βΡΡβΡ 3ί ίίιβ βηΡ οί βχίδίίη9 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ 4: 

«Αί Ιββδί ίννο ίίίβηΐ3η’δ ουίίίίδ δίιβΙΙ Ρβ δίΟΓβΡ ίη ββοίι ηιβϊη 
νβΓίίοβΙ ζοηβ». 

6. Τίιβ ίοΙΙοννϊη 9 ηβνν Γβ 9 υΙβίίοηδ 41-1 βηΡ 41-2 βΓβ ίη- 
δβιΙβΡ βίίβΓ βχϊδίίιΐ9 Γβ 9 υΙβίϊοη 41: 

«Ββ 9 υΙβίϊοη 41-1 

ΙΙρ9Γ3Ρϊη9 οί ρβδδβη9βΓ δίιϊρδ οβπγίηο Γποτβ ίίιβη 36 ρβδ- 
δβη 9 βΓδ οοηδίΓυοίβΡ ΡβίοΓβ 1 ΟοίοίϊβΓ 1994 

1. Τίιίδ Γβ 9 υΙβΐϊοη δίιβΙΙ βρρΙγ ίο ρβδδβη 9 βΓ δίιϊρδ οβιτγϊη9 
ηιοτβ ίίιβη 36 ρβδδβη 9 βΓδ οοηβίιυοίβΡ ίιβίοΓβ 1 ΟοίοίϊβΓ 
1994. 

2. Ρβδδβη 9 βΓ δίιϊρδ ννίιϊοίι Ρο ηοί οοπιρΙγ ννϊίΡ βΙΙ ίίιβ Γβ- 
ςυϊΓβπηβηΙδ οί οίιβρίβΓ 11-2 βρρΙϊοβΡΙβ ίο δίιϊρδ οοηδίΓυοίβοϊ 
οη ογ βίίβΓ 25 Μβγ 1980 (ΓβςυϊΓβηιβηΙδ οί οίιβρίβΓ 11-2 οί ίίιβ 
ΙηίβιτιβΙϊοηβΙ ΟοηνβηΙϊοηδ ίθΓ ίίιβ δβίβίγ οί ϋίβ βί 8ββ, 
1974, βδ βάορΙβΡ 1>γ ίίιβ ΙηίβΓηβΙίοηβΙ ΟοηίβΓβηοβ οη δβίβίγ 
οί ϋίβ βί δββ, 1974, βρρΙίοβρΙβ ίο ηβνν ρβδδβπ 9 βΓ δίιϊρδ) 
δίιβΙΙ οοπιρΙγ ννίίίι ίίιβ ίοΙΙοννϊη 9 : 

. 1 ρβΓ39Γ3ρίι 1 οί Γβ 9 υΙβίϊοη 41-2 ηοί ΙβίβΓ ίίιβη 1 ΟοίοίϊβΓ 
1994; βηό 

.2 ρβΓ39Γβρίΐδ 2, 3, 4 Κβί 5 οί Γβ 9 υΙβίϊοη 41-2, ηοί ΙβίβΓ 
ίίιβη 1 ΟοίοίϊβΓ 1997; βηά 

.3 ρβΓ 39 Γ 3 ρίι 6 οί Γβ 9 υΙβίίοη 41-2 ηοί ΙβίβΓ ίίιβη 1 ΟοίοίϊβΓ 
2000; βηΡ 

.4 βϋ ίίιβ ΓβςυΪΓβΓΠβηίδ οί οίιβρίβΓ 11-2 βρρΙίοβίιΙβ ίο δίιϊρδ 
οοηδίΓυοίβΡ οη ογ βίίβΓ 25 Μβγ 1980 (ΓβςυϊΓβπιβηίδ οί οίιβρ- 
ΙβΓ II 2 οί ίίιβ ΙηίβΓπβίϊοηβΙ Οοηνβηίίοη ίθΓ ίίιβ δβίβίγ οί ϋίβ 
βί δββ, 1974, βδ βΡορίβΡ ίιγ ίίιβ ΙηΙβπιβίϊοηβΙ ΟοηίβΓβηοβ οη 
δβίβίγ οί ϋίβ βί δββ, 1974, βρρΙϊοβΡΙβ ίο ηβνν ρβδδβη9βΓ 
δίιϊρδ), ηοί ΙβίβΓ ίίιβη 1 ΟοίοίϊβΓ 2010. 

3. Ρβδδβη 9 βΓ δίιίρβ ννίιϊοίι οοπιρΙγ ννίίίι βΙΙ ίίιβ ΓβςυίΓβ- 
πιβηίδ βρρΙίοβίιΙβ ίο δίιϊρδ οοηδίαιοίβοΙ οη ογ βίίβΓ 25 Μβγ 
1980 (βρρΙίοβίιΙβ ΓβςυίΓβΓηβηΐδ οί οίιβρίβτ 11-2 οί ίίιβ Ιηίβηιβ- 
ΙϊοηβΙ Οοηνβηίίοη ίθΓ ίίιβ δβίβίγ οί ϋίβ βί δββ, 1974, βδ 
βπιβηΡβοί Ργ ΓβδοΙυίίοηδ Μ80.1 (Χ1_ν), Μ30.6 (48), Μ80.11 
(55), ΜδΟ.12 (56), Μ30. 13 (57) βηΡ ΜδΟ. 22 (59) δίιβΙΙ 
οοπιρΙγ ννίίίι ίίιβ ίοΙΙοννϊη9: 

.1 ρβΓ39Γ3ρίι 1 οί Γβ 9 υΙβίϊοη 41-2 ηοί ΙβίβΓ ίίιβη 1 ΟοίοίϊβΓ 
1994; βηοΙ 

.2 ρβΓ 39 Γβρίΐδ 2 βηό 4 οί Γβ 9 υΙβίϊοη 41 -2 ηοί ΙβίβΓ ίίιβη 1 
ΟοίοίϊβΓ 1997; βηά 

.3 ρβΓβς|Γ3ρί) 8 οί Γβ 9 υΙβίϊοη 41-2 ηοί ΙβίβΓ ίίιβη 1 ΟοίοΡβτ 
2000; βηΡ 

.4 ρβΓβςΓβρίι 5 οί ιβςυΐβίίοη 41-2 ηοί ΙβίβΓ ίίιβη 1 ΟοίοΡβτ 
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2005 ΟΓ 1 5 γββΓδ 3ίίβΓ ΙΡβ Ρβίβ οί οοηδίαιοίίοη Οί ίΡβ ΒΪΊίρβ, 
\Λ/ΡίθΙΐβνβΓ 13 ΙβΙβΓ. 

4. Ρογ ίΡβ ρυΓροββ οί Ιίιίβ Γβρυίβίίοη, ρ333βη9βΓ δΡίρδ 
οοιηρίγίης ίη ΙΡβίΓ βηίίΓβίγ ννίίΡ 311 ί(ιβ ΓβςυίΓβιπβηίδ οί ρ3Π Η 
οί οΡβρίβΓ II οοηίβίηβΡ ίη βΓΠβηΡΓΠβηίδ ίο ΙΙιβ ΙηίβΓηβίίοηβΙ 
Οοηνβηίίοη ίΟΓ ΙΡβ δβίβίγ οί Ι_ίίβ 3ί 5β3, 1960 βΡορίβΡ Ογ 
ΙΙιβ ΑβββηιΡΙγ οί ίίι® θΓ93ηίζ3ίίοη Ργ Γβδοίυίίοη Α. 1 22 (V), 
ΓΠ3γ Ρβ Γβ93ΓΡβΡ 3\Λ/ ρ333βΠ9βΓ δΡίρ\ΛΓ ΟθηρΙγϊΠ9 ννίίΡ ίίΐβ Γβ- 
ςυίΓβηιβηίδ βρρΙίοβΡΙβ ίο ρ3δδβΠ9βΓ 3ί!ίρ3 οοπδίΓυοίβα οη ογ 
3ίίθΓ 25 Μβγ 1 980 (ΓβςυίΓβπιβηΐδ οί οΡβρίβΓ 11 -2 οί ΙΙιβ Ιη- 
ΙβΓηβίίοηθΙ Οοηνβηίίοη ίΟΓ ΙΙιβ δβίβίγ οί Ι_ίί© 3ί δβ3, 1974, 
33 βΡορίβΡ Ργ ίίιβ ΙηίβΓηβίίοηβΙ ΟοηίβΓβηοβ οη δβίβίγ οί ϋίβ 
31 δβ3, 1974, βρρΙίοβΡΙβ ίο ηβνν ρβδδβηρβΓ δΡίρδ). 

Ρβ9υΐ3ίίοη 41-2 

ΗβςυίΓβΓΠβηίδ ίΟΓ ρ333βη9βΓ δΡίρδ 03Γτγίη9 ΓΠΟΓβ ίίιβη 36 
ρ333βη9βΓ3 οοηδίαιοίβΡ ΡβίΟΓβ 1 ΟοίοΡβΓ 1994 

1.1. ΡΙ3Π3 βηΡ ΡοοΚΙβίδ ΓβςυίβΓΡ Ργ Γβ9υΐ3ίίοη 20 3ίΐ3ΐί 
ρΓονίΡβ ΙΡβ ίηίοππβίίοη Γβ93ΓΡίη9 ίίΓβ ρΓΟίβοίίοη, ίίΓβ Ρβίβο- 
ίίοη βηΡ ίίΓβ βχΐίηοίίοη ΡβδβΡ οη ίΡβ 9 υίΡβΙίηβδ ΡβνβίορβΡ Ργ 
ΙΡβ θΓ93πίζ3ίίοη*. 

1.2 Ε3θΡ ΓΠβηΐΡβΓ οί ΙΡβ ίίΓβ ρβίΓΟί 3ίΊ3ΐΙ Ρβ ΡΓΟ- 
νίΡβΡ ννίίΡ 3 ίννο-ννβγ ρΟΠβΡΙβ ΓβΡίΟίβίβρΡοηβ 3ρρ3Γ3- 
Ιυ3. 

1.3. ννβίβΓ ίΟΓ 3ρρΙί03ίθΓ3 δΡβΙΙ Ρβ ρΓΟνίΡβΡ 33 
ΓβςυίΓβό ίη Γβ9υί3ίίοηδ 7.6 17.3.2. βηΡ 37.1.5.1. 

1.4. ΡΟΓίβΡΙβ ίθ3ΠΓΙ 3ρρΙΪ03ίθΓ3 δΡβΙΙ Ρβ ρΓονίΡβΡ 
33 ΓβςυίΓβΡ ίη Γβ9υΐ3ίίοηδ 7.1.2, 7.2.2 βηΡ 37.1.5.2. 

1.5. ΑΙΙ ίιοδβ ηοζζίβδ ρΓονίΡβΡ δΡβΙΙ Ρβ οί 3η 3ρ- 
ρΓονβΡ Ρυβί-ρυΓροδβ ίγρβ (ί.β. δρΓ3γ/)βί ίγρβ) ίηοοΓ- 
ρθΓ3ίίΠ9 3 δΡυί οίί. 

2. ΑΙΙ 300οηΊΓηο<ΐ3ΐίοη 3η δβΓνίοβ δρβοβδ, δίβίηνβγ 
βηίοδυΓβδ βηΡ οογπΡογ 3 3ίΐ3ίΙ Ρβ ννςυίρρβΡ ννίίΡ 3 
βηιοΚβ Ρβίβοίίοη βηΡ βίβητη δγδίβητι οί 3η βρρΓονβΡ 
ίγρβ βηΡ οοηηρΙγίη9 ννίίΡ ΙΡβ ΓβςυίβΓβΓΠβηίδ οί Γβ9υί3- 
ίίοη 13. δυοίι δγβίβηι ηββΡ ηοί Ρβ ίίίίβΡ ίη ρπνβίβ ΡβίΡ- 
ΓΟΟΓΠ3, 3ΠΡ 3Ρ3063 Ρβνίη9 ΙίίίΙβ ΟΓ ΠΟ ίΪΓβ ΓΪδΚ δυθΡ 
33 νοίΡνν 3ηΡ 3ίηηίΐ3Γ δρβοβδ. ϋβίβοίΟΓδ ορβΓβίβΡ Ργ 
ίΐ63ί ίπδίββΡ οί βηιοΐίβ δΡβΙΙ Ρβ ίηδίβΙΙβΡ ίη 93ίΙβγδ. 

3. δηοΚβ ΡβΙβοίΟΓβ οοηηβοίβΡ ίο ίίιβ δητοΚβ Ρβίβο- 
ίίοη 3ηΡ 3Ι3ΓΓΠ δγδίβηΐ δΡβΙΙ 3ΐ50 Ρβ ίίίίβΡ βΡονβ οβίί- 
ΙΠ95 ίη 3ί3ίΓνν3γ3 3ηΡ ΟΟΓΓΪΡΟΓ3 ίη ΙΡβ 3Γ633 ΙΛίΡβΓβ Οβίί- 
ίπ93 3Γβ οί οοΓηΡυδΙίΡΙβ οοηδίΓυοίίοη. 

4.1 Ηίη9βΡ ίίΓβ ΡοοΓδ ίη δίβίΓννβγ βηοίοδυΓβδ, ηιβίη 
νβΠίοβΙ ζοηβ ΡυΙΚΡββΡδ 3ηΡ 9 3|Ιθ Υ ΡουηΡβπβδ ννΡίοΡ 
3Γ6 ΠΟΓΠΠ3ΐγ Κβρί ΟρβΠ δΡβΙΙ Ρβ 3βΙί - 0Ι03ΪΠ9 3ηΡ Ρβ 
ΟβρβΡΙβ οί Γβίβ33β ίΓΟΓΠ 3 ΟβΠίΓβί ΟΟΠίΓΟί δίβίίΟΠ 
3ηΡ ίΓΟΓΠ 3 ροδίίίοη 31 ΙΡβ Ροογ. 

4.2 Α ρβηβΙ δΡβΙΙ Ρβ ρίβοβΡ ίη 3 οοηίίηυουδίγ 
ηΐΗηηβΡ οβηίΓβί οοηίΓΟί βίβίϊοη ίο ίηΡίοβίβ ννΡβίΡβΓ 
ΙΡβ ίίΓβ ΡΟΟΓ3 οη 3ί3ΪΓνν3γ ΘΠΟΐΟδϋΓβδ, ΓΠβίη νβΠίοβΙ 
ζοηβ ΡυΙΚΡββΡδ 3ηΡ 93ΐίβγ ΡουηΡβηβδ 3Γβ οΙοδβΡ. 

4.3 ΕχΡβιΐδί Ρυοίδ ίΓοηι 93 ,Ιθ Υ γ 3Π9Θ3 ννΡβΓβ 9Γβ33β 
ογ ί3ί ίδ ΙίΚβίγ ίο βοουιπυΐβίβ βηΡ ννΡίοΡ ρβδδ ΙΡΓου9Ρ 
αοοοηιηιοοΡ3ΐίοη δρβοβδ ογ δρβοβδ οοηΐ3ίηΐη9 οοιπ- 
ΡυδίίΡΙβ ΓΠ3ίθΠ3ΐδ δΡβΙΙ Ρβ ΟΟΠδίΓυΟίβΡ οί «Α» 0)333 Ρίνί- 
δίοηβ. ΕβοΡ 9 3ΐ| βγ Γ3Π96 βχΡβυδί Ρυοί δΡβΙΙ Ρβ ίίίίβΡ ννίίΡ: 

.1 3 9 Γ035β ίΓ3 Ρ ΓββΡίίγ ΓβηιονβΡΙβ ίΟΓ οΙβ3ηίη9, 


* ΡθίβΓβηοβ ί3 ΓΠβΡβ Ιο ίίιβ ςυίΡθΙίηβδ ίο Ρβ ΡθνθΙορτπβηΙ Ργ ΙΡβ 
Οςβηίζβίίοη. 


υηίβδδ 3η 3ΐΙβΓΠ3ΐίνβ 9 Γβ3δβ ΓβπιονβΙ ρΓοοβδδ ίδ ίίί- 
ΙβΡ; 

.2 3 ίίΓβ ΡβΓπρβτ ΙοοβίβΡ ίη ΙΡβ Ιοννβτ βηΡ οί ίΡβ 
Ρυοί; 

.3 3ΓΓ3η9βΓηβηΐ5 ορβΓβΡΙβ ίΓοηι ννίίΡϊη ΙΡβ 9 3, Ι®Υ ίοτ 
δΡυίίϊη9 οίί ίΡβ βχίίθυδί ίβηβ; 

.4 ίίχβΡ Γηββηδ ίΟΓ βχίίη9υίδΡίη9 3 ίίΓβ ννίίΡίη ίίιβ 
Ρυοί; 3πΡ 

.5 δυίΐβΡΙγ ΙοοβίβΡ ΡβίοΡβδ ίοτ ίηβρβοίίοη βηΡ 
οΙβ3ηίη9. 

4.4. ΟηΙγ ρυΡΙίο ίοίίβίδ, Ιίίίδ, ΙοοΚβΓδ οί ηοηοοηιΡυδίίΡΙβ 
Γηβίβηβίδ ρΓονίΡιηθ 8ί0Γ39β ίΟΓ δβίβίγ βςυίρΓηβηΙ βηΡ ορβη 
ίηίοΓΓΠβίίοη οουηίβΓδ ηιβγ Ρβ ΙοοβίβΡ ννίίΡίη ΙΡβ δίβίηνβγ βη- 
οΙοδυΓβ ΡουηΡβηβδ. ΟίΡβΓ βχίδίίη9 δρβοβδ ννίίΡίη ίΡβ δίβϊΓ- 
ννβγ βηοΙοβιΐΓβ: 

.1 3Ρ3ΙΙ Ρβ βηιρΙίβΡ, ρβΓτηβηβηίίγ οΙοδβΡ βηΡ Ρίδοοη- 
ηβοίβΡ ίΓΟΓΠ ΙΡβ βΙβοίηοβΙ βγδίβΓπ; ογ 

.2 δΡβίί Ρβ δβρ3Γ3(βΡ ίΓΟΓΠ ίΡβ δΙβίπΛΓβγ βηοΙοδυΓβ 
Ργ ίΡβ ρΓονίδίοη οί <Α» οίβδδ Ρίνίδίοηδ ίη βοοοΓΡβηοβ 
ννίίΡ Γβ9υΐ3ίίοη 26. δυοΡ δρβοβδ ηιβγ Ρβνβ ΡίΓβοί 30- 
οβδδ ίο δίβίηνβγ βηοΙοδυΓβδ Ργ ΙΡβ ρτονίδίοη οί «Α» 
οί333 Ροογ 3 ίη 3οοοΓΡ3ηοβ ννίίΡ Γβ9υΐ3ίίοη 26, 3ηΡ 
δυΡίβοί ίο 3 βρηηΚΙβΓ δγβίβπι Ρβίη9 ρΓονίΡβΡ ίη ίΡβδβ 
δρβοβδ. ΗοννβνβΓ, οβΡίηδ δΡβΙΙ ηοί ΡίΓβοίΙγ ορβη ίηίο 
ίΡβ δίβίηνβγ βηοίΟδυΓβ. 

4.5 δρβοβδ οίΡβΓ ΙΡβη ρυΡΙίο δρβοβδ, οοττίΡοΓδ, 
ρυΡΙίο ίοίίβίδ, δρβοίβί 03ίβ9θΓγ δρβοβδ, οίΡβτ 
δίβϊηνβγδ ΓβςυίΓβΡ Ργ Γβ9υί3ίίοη 28.1.5, ορβη ΡβοΚ 
δρβοβδ βηΡ δρβοβδ ΟΟνβΓβΡ Ργ Ρ3Γ39Γ3ΡΡ 4.4.2 3Γ6 
ηοί ρβππίΐίβΡ ίο Ρβνβ ΡίΓβοί βοοβδδ ίο δίβίΓννβγ βη- 
οίοδυΓβδ. 

4.6 Εχίδίίη9 ΓπβοΡίηβΓγ δρβοβδ οί 03ίβ9θτγ (10) Ρβ- 
δοπΡβΡ ίη Γβ9υΐ3ΐίοη 26.2.2 3ηΡ βχίδΙίη 9 ΡβοΚ οίίίοβδ 
ίΟΓ ίηίοΓτηβΙίοη οουηίβΓδ ννΡίοΡ ορβη ΡίΓβοίΙγ ίηίο ΙΡβ 
δίβίΓννβγ βηοίοδυΓβ ηιβγ Ρβ ΓβίβίηβΡ, ρΓονίΡβΡ ίΡ3ί 3Γβ 
ρΓΟίβΟίβΡ Ργ δΓΠΟΚβ ΡβίβΟίΟΓδ 3ΠΡ ΙΡβί ΡβϋΚ οίίίοβδ 
ίΟΓ ίηίοηπβΐίοη οουηίβΓδ οοηίβίη οηΐγ ίυπιίΙυΓβ οί 
ΓβδίΠΟίβΡ ίίΓβ ΓίδΚ. 

4.7 Ιη βΡΡίίίοη ίο ίΡβ βηιβΓ 9 βηογ Ιί9ΡΙίη9 ΓβςυίΓβΡ Ργ 
Γβ9υΐ3ίίοηδ 11-1/42 3ηΡ 111/11.5, ίΡβ ητιββηδ οί βδοβρβ 
ίηοΙυΡίη 9 δίβίΠΛ/βγδ βηΡ βχίίδ δΡβΙΙ Ρβ ΓΠβΓΚβΡ, βί βίί 
ροίηίδ οί ίΡβ βδοβρβ Γουίβ ίηοΙυΡίη9 3Π9ΐβδ 3ηΡ ίηίβΓ- 
δβοίίοηδ, Ργ ΙίςΡίίηθ ογ ρΡοίοΙυηιίηβδΟβηί δίπρ ΊηΡίοβ- 
ίΟΓδ ρίβοβΡ ηοί Γποτβ ίΡβη 0.3 γπ βΡονβ ΙΡβ ΡβοΚ. ΤΡβ 
ΠΊ3ΓΚΪΠ9 ηηυδί βηβΡΙβ ρ3δδβπ9βτδ ίο ίηΡβηίίίγ 311 
Γουίβδ οί βδοβρβ βηΡ ΓββΡίΙγ ίΡβηίίίγ ίΡβ βδοβρβ 
βχίίδ. Ιί βίβοίπο ίΙΙυηηίηβΙίοη ίδ υδβΡ, ίί δΡβΙΙ Ρβ δυρ- 
ρΙίβΡ Ργ ίΡβ βηιβΓ 9 βηογ δουΓΟβ οί ροννβτ βηΡ ίί δΡβΙΙ 
Ρβ δΟ 3ΓΓ3η9βΡ ίΡ3ί ίΡβ ίβίΙυΓβ Οί 3ηγ 8 ίη 9 ίβ ΙίρΡί, ΟΓ 
ουί ίη β Ιί9Ρίίη9 βίηρ, ννίΙΙ ηοί ΓβδυΙί ίη ΙΡβ ΓΠ3τ1<ίη9 Ρβ- 
ίη9 ίηβίίβοίίνβ. ΑΡΡίίίοηβΙΙγ, βίί βδοβρβ τουίβ 8 ί 9 ηδ 
βηΡ ίίΓβ βςυίριπβηί Ιοοβίίοη ΓΠ3τΚίη98 δΡβΙΙ Ρβ οί 
ρΡοίοΙυΓηίηβδΟβηΙ ΓπβίβπβΙ. ΤΡβ ΑΡηιίηίδίΓβΙίοη δΡβΙΙ 
βηβυΓβ ίΡ3ί δυοΡ Ιί9Ρίίπ9 ογ ρΡοίοΙυηιίηβδΟβηί βςυίρ- 
ηηβηί Ρβδ Ρββη βνβίυβίβΡ, ίβδίβΡ βηΡ βρρίίβΡ ίη βοοοτ- 
Ρβηοβ ννίίΡ ΙΡβ 9 υ ' (:|β| ' ηβδ ΡβνβίορβΡ Ργ ίΡβ Ο^βηίζβ- 
ίίοη. 

4.8 Α 9 ®ηβτβΙ βηιβ^βηογ βίβππ δγδίβπι δΡβΙΙ Ρβ ρτο-* 
νίΡβΡ. ΤΡβ 3Ι3ΠΓΠ δΡβΙΙ Ρβ 3υΡίΡΙβ ΙΡΓου 9 Ρουί βίί ίΡβ 
βοοοΓΠΓΠοΡβίίοη βηΡ ηοΓτπβΙ οτβνν ννοΓΚίη9 δρβοβδ βηΡ 
ορβη ΡβοΚδ, βηΡ ίίδ δουηΡ ρΓβδδϋΓβ Ιβνβί δΡβΙΙ οογπ- 
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ρίγ ννϊίίι ΙΡβ δίβηΡβΓΡ ΡβνβΙορβΡ Ργ ίΡβ θΓ93ηίζ3ΐΐοη. 
Τίιβ 3ΐ3ΐτη δΡβΙΙ οοηίίηυβ Ιο ίυηοίίοη 3ίίβΓ ίί ίιβδ 
Ρββη Ιπ 99 βΓβίΙ υηίίΙ ΐΐ ίδ ιηβηυβΙΙγ ΙυΓηβΡ οίί ογ ίδ ίθΓη- 
ροΓβπΙγ ίπίβη-υρίβΡ Ργ 3 ηιβδδ39β οη ΙΡβ ρυΡΙίο βΡ- 
ΡΓβδδ δγδΙθΠΊ. 

4.9 Α ρυΡΙίο βΡΡΓβδδ δγδίβΓΠ ογ οίίιβΓ βίίβοίϊνβ 
πΊββηε οί οοΓηιηυηίοβίίοη δίιβΙΙ Ρβ βνβίΙβΡΙβ βηΡ βυΡί- 
ΡΙβ ΙίΐΓου 9 Ρουί ΙΡβ βοοοΓηπΊοΡβίΐοη, ρυΐοΐϊο βηΡ δβιν- 
ίοβ βρβοβδ, οοπΙγοΙ δίβΐϊοπδ βηΡ ορβη ΡβοΚδ. 

4.10 ΡυΓπίίυΓβ ΐη δίβίη/νβγ βηοΙοδυΓβδ δίιβΙΙ Ρβ Ιϊγπ- 
ίίβΡ ίο 3β3ίίπ9· II δΡβΙΙ Ρβ ίιχβοΙ, ΙϊΓΠϊΙβοΙ ίο δΐχ δββίδ οη 
ββοίι ΡβοΚ ίη ββοΡ δίβίη/νβγ βηοΙοδυΓβ, Ρβ οί γθ- 
δίΠΟίβΡ ίίΓβ ΓίδΚ, βηΡ δΡβΙΙ ποί Γβδίποί ίΡβ ρβδδβη- 
9βΓ Θ303ρβ Γουίβ. ΤΡβ ΑόιπίηίδίΓβΙίοη ητιβγ ρβΓΓηϊί 3ΡΡί- 
ίίοηβΙ δ33ίίη9 ίη ίίιβ ηιβϊη Γβοβρίίοη βτββ ννίίΡΐη δίβϊη/νβγ 
βηοΙοδυΓβδ, ίί ίί ϊδ ίίχβΡ, ηοη-οοΓηΡυδίίΡΙβ, βηΡ Ροβδ 
ηοί Γβδίποί ίίιβ ρ3δδβη9βΓ βδοβρβ Γουίβ. ΡυππίίυΓβ 
δίιβΙΙ ηοί Ρβ ρβπηΙΙίβΡ ίη ρβδδβη 9 βΓ βηΡ ΟΓβνν οογπ- 
ΡοΓδ ίοπηίη9 βδοβρβ τουίβδ ΐη 03ί)ΐη βΓββδ. Ιη βΡΡίίίοη 
ίο ίίιβ βΡονβ, ΙοοΚβΓδ οί ηοη-οοΓηΡυδίίΡΙβ ΓηβίβΓΐβΙ, 
ρΓονίΡίης δίθΓ39β ίοΓ δβίβίγ βςυϊρηιβηΐ ΓβςυίΓβΡ Ργ 
Γβ9υΐ3ίίοηδ, ιηβγ Ρβ ρβΓτηίΙίβΡ. 

5. ΑοοοΓηηιοοΙβΙΐοη βηΡ δβΓνίοβδ δρβοβδ, δίβίη/νβγ 
βηοΙοδυΓβδ 3ΠΡ ΟΟΓΓίΡΟΓδ δίιβΙΙ ί)β ίίίίβΡ ννίίίΐ 3Π 3υ- 
ΙθΓΠ3ίιο δρπηΚΙβΓ, ίΪΓβ Ρβίβοίΐοη βηΡ ίίΓβ βίβιτη δγδ- 
ΙβΓΠ οοηιΙγΙη9 ννϊίίι ίίιβ ΓβςυίΓβηηβηίδ οί Γβ9υΐ3ίΐοη 12 ογ 
ίίιβ 9 υί<ίβΙίηβδ ΡβνβΙορβΡ Ργ ίίιβ θΓ93ηΐΖ3ίίοη ίοτ βη 
βρρΓονβΡ βςυίνβίβηί δρηηΚΙβΓ δγδίβητ Α δρπηΚΙβΓ 
δγδίβηη ηββΡ ηοί Ρβ ίίίίβοΙ ΐη ρπνβίβ ΡβίίίΓΟΟίτΐδ βηΡ 
δρ306δ ί!3νίΠ9 ΙΐίίΙβ ΟΓ ΠΟ ίίΓβ ΓίδΚ 5ϋθίΐ 35 νΟΪΟΐδ 3ΠθΙ 
δΙηΊίΐ3Γ δρ30βδ. 

6.1 ΑΙΙ δί 3Ϊ ΓΛΛ/3 γδ ΙΠ βΟΟΟΓΠΓηοΡβίϊΟη 3ΠΡ δβΓνϊΟβ 
δρβοβδ δίιβΙΙ Ρβ οί δίββΙ ίΓ3Γηβ οοηδίΓυοίΐοη βχοβρί 
ννίιβΓβ ΙΡβ ΑΡαιΙηΙδίΓδΙίοη δβηοίϊοηβ ΙΡβ υδβ οί οίίιβΓ 
βςυίνβίβηί ΓηβΙβπβΙ, βηΡ δΠβΙΙ Ρβ ννϊίΡϊη βηοΙοδυΓβδ 
ίοπτιβΡ οί «Α» οίβδδ Ρϊνΐδίοηδ, ννϊίίη ροδίίϊνβ Γηββηδ οί 
οΙοδυΓβ 3ί 311 ορβηίη93, βχοβρί ίίιβί: 

.1 3 δί3ΐΓνν3γ οοηηβοίίΠ9 οηΐγ ίννο ΡβοΚδ ηββΡ ηοί Ρβ 
βηοΙοββΡ, ρωνίΡβΡ ΙΡβ ίηίβ 9 πίγ οί ΙΡβ ΡβοΚ ϊδ Γηβίη- 
ΙθίηβΡ Ργ ρΓορβΓ ΡυΙΚΡββΡδ ογ ΡοοΓδ ίη οηβ «ίννββη- 
ΡβοΚ δρ30β. \Λ/ίιβη 3 δίβίη/νβγ Ιδ οΙοββΡ ίη οηβ «ί\νββη- 
ΡβοΚ δρβοβ, ΙΡβ δίβίη/νβγ βηοΙοδυΓβ δΡβΙΙ Ρβ ργο- 
ΙβοίβΡ ίη βοοοΓΡβηοβ ννϊίίι ίΡβ ίβΡΙβδ ίοΓ ΡβοΚδ ίη 
Γβ9υΐ3ίίοη 26; 

.2 δί3ΪΓνν3γδ ΓΠ3γ Ρβ ίίίίβΡ Ιη ίίιβ ορβη ίη 3 ρυΡΙίο 
δρβοβ, ρωνίΡβΡ ΙΡβγ ΙΙβ ν/ΡοΙΙγ ννίίίιΐη δυοΡ ρυΡΙϊο 
δρβοβ. 

6.2 ΜβοΡίηβΓγ δρβοβδ οί 03ίβ9θΓγ Α δίιβΙΙ Ρβ ίΐί- 
ίβΡ ννϊίίι 3 ίίχβΡ ίίΓβ - βχΐίηθυίδίιίηθ δγδίβηι οοπιΐγίηθ ννϊίίι 
ίίιβ ΓβςυΐΓβΓπβηίδ οί Γβ9υΐ3ίίοη 7. 

6.3 νβηίίΐβίίοη Ρυοίδ ρβδδΐη 9 ίΡίου 9 Ρ Ρΐνίδίοηδ Ρβ- 
ίννββη πιβιη νβΓίϊοβΙ ζοηβδ δίιβΙΙ Ρβ βςυϊρρβΡ ννϊίίι 3 ίβίΙ- 
δβίβ 3υίοητΐ3ίΙο οΙθδίπ 9 ίίΓβ ΡβηιρβΓ ννΡίοΡ δίιβΙΙ 3ΐδθ 
Ρβ οβρβΡΙβ οί Ρβΐη9 ΓΟβηυθΙΙγ οΙοδβΡ ίΓΟΓη ββοίι δίΡβ 
οί Ιίιβ Ρίνίδίοη. Ιη βΡΡίΙίοη, ί3ίΙ-33ίβ βυΙΟΓηβίίο οΙοβ- 
ίη9 ίίΓβ ΡβΓηρβΓδ ννϊίίι ΓηβηυβΙ ορβΓβίίοη Ιγογπ ννίίίιΐη ΙΡβ 
βηοΙοδυΓβ δΡβΙΙ Ρβ ίίίίβΡ ίο βΙΙ νβηίίΐβίίοη Ρυοίδ 
δβΓνίπ9 Ροίίι ΒΟΟΟΠΊΓηοΡδΙίοη 3ηΡ δβΓνίοβ δρβοβδ 3ΠΡ 
δίβίΓννβγ βηοΙοδυΓβδ ννΡβΓβ ίΡβγ ρίβΓΟβ δυοΡ βηοΐο- 
δυΓβδ. νβηΐϊΐβΐίοη Ρυοίδ ρ3δδίη9 ίΡΓθυ9Ρ 3 Γηβίη ίίΓβ 
ζοηβ Ρίνϊδίοη ννίίίιουί δβΓνίπ9 δρβοβδ οη Ροίίι δίΡβδ ογ 
ρβδδίη 9 ΙΡΓθυ9Ρ 3 δίβίη/νβγ βηοΙοδυΓβ ννϊίΡουί δβΓνίΠ9 


Ιίΐ3ί βηοΙοδυΓβ ηββΡ ηοί Ρβ ίϊίίβΡ ννϊίίι ΡβηρβΓδ ργο- 
νίΡβΡ ίΡβί ίΡβ Ρυοίδ 3Γβ οοηδίαιοΐβΡ βηΡ ϊηδυΙβίβΡ 
ίο Α-60 δίβηΡβΓΡ 3ηΡ Ρβνβ ηο ορβηϊη 9 δ ννίίίιΐη ίΡβ βΐβίΓ- 
ννβγ βηοΙοδυΓβ οτ ΐη ΙΡβ ΙιυηΚ οη Ιίιβ δϊΡβ ννίιίοίι ϊδ ηοί 
ΡΪΓβοΐΙγ δβτνβΡ. 

6.4 5ρβοίβΙ 03ίβ9θΓγ δρβοβδ 3ηΡ γο-γο 03Γ9Ο δρβοβδ δίιβΙΙ 
οοιτιρΙγ ννΐίΡ ΙΡβ ΓβρυΐΓθΓηβηίδ οί Γβ9υΐ3ΐίοηδ 37 βηΡ 38, γθ- 
δρβοίίνβίγ. 

6.5 ΑΙΙ ίίΓβ ΡοοΓδ ίη δίβΐΓννβγ βηοΙοδυΓβδ, ηΐ3ίη νβΓ- 
ΙϊοβΙ ζοηβ ΡυΙΚΡββΡδ βηΡ 9 βΙΙβγ ΡουηΡβπβδ ννίιίοίι 3Γβ 
ηοπηβΙΙγ Κβρί ορβη δΡβΙΙ Ρβ οβρβΡΙβ οί ΓβΙββδβ ίτοιη 
3 οβηίΓβΙ οοηίΓοΙ δίβίίοη βηΡ ίΓοηι 3 ροδίίϊοη 3ί ίΡβ 
Ροογ». 

ΒΕ801_υΤΙ0Ν Μ50. 26(60) 

(βΡορίβΡ οη 10 ΑρηΙ 1992) 

ΑΩΟΡΤΙΟΝ ΟΡ ΑΜΕΝΟΜΕΝΤδ ΤΟ ΟΗΑΡΤΕΒ 11-1 ΟΡ 
ΤΗΕ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ ΡΟΒ ΤΗΕ 
8ΑΡΕΤΥ ΟΡ ΡΙΡΕ ΑΤ 8ΕΑ, 1974 

ΕΧΙ3ΤΙΝΟ ΒΟ-ΒΟ ΡΑ38ΕΝΟΕΒ 3ΗΙΡ3 

ΤΗΕ ΜΑΒΙΤΙΜΕ 8ΑΡΕΤΥ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ, 

ΒΕΟΑ1.1.ΙΝΘ ΑγΙιοΙθ 28 (Ρ) οί ίΡβ Οοηνβηίίοη οί ΙΡβ 
ΙηίβΓηβίίοηβΙ ΜβπΙΙηιβ Ο^βηίζβΙίοη οοηοβτηϊη9 ΙΡβ 
ίυηοίίοηδ οί ίίιβ ΟοσίΓπίΙίββ, 

ΒΕ0ΑΙ.Ι.ΙΝ6 ΡΙΙΒΤΗΕΒ 3ΓίΐοΙβ VIII (Ρ) οί ΙΡβ ΙηίβΓ- 
ηβίίοηβΙ Οοηνβηίίοη ίοΓ ίΡβ δβίβίγ οί ϋίβ 3ί 8β3, 
1974, ΡβΓβϊηβίίβΓ ΓβίβσβΡ ίο 3δ «ΙΡβ Οοηνβηίίοη» 
οοηοβΓηϊπ9 ΙΡβ ρΓοοβΡυΓβδ ίοΓ 3πιβηΡϊη9 ΙΡβ Αηηβχ ίο 
ίΡβ Οοηνβηίίοη, οίΡβΓ ίΡβη ΙΡβ ρτονίδίοηδ οί οίορίβΓ 
I, 

ΒΕΟΑΙ.Ι.ΙΝΟ ΑΙ.30 ίΡβί Ργ ΓβδοΙυίίοη Α. 596 (15) ΙΡβ 
ΑδδβιηΡΙγ ΓβδΟίνβΡ ΙΡβί ίΡβ θΓ93ηίζ3ΐΐοη 9·νβ 3 Ρίθ^ 
ρποΓΐΙγ ίο ίίδ ννοΓΚ βϊππβΡ 3ί βπίΐ3παη9 ΙΡβ δβίβίγ οί 
Ρ3336Π96Γ ΓΟ-ΓΟ ίβΓΓΪβδ. 

ΗΑνίΝΟ ΟΟΝδΙϋΕΒΕϋ 3ί ϊίδ δΐχΙίβΙΡ δβδδίοη βτηβηΡ- 
ΓηβπΙδ ίο ΙΡβ Οοηνβηίίοη ρωροδβΡ βηΡ οίΓουΙβίβΡ ΐη 
βοοοΓΡβηοβ ννϊίίι βΓίΐοΙβ VIII (Ρ) (ί) ΙΡβΓβοί, 

1. ΑϋΟΡΤδ, ίη βοοοΓΡβηοβ ννΐίΡ βΓίίοΙβ VIII (Ρ) (ϊν) 
οί ΙΡβ Οοηνβηίίοη, ΙΡβ βτηβηΡΓηβηίδ ίο ίΡβ Οοηνβηίίοη, 
ΙΡβ ίβχί οί ννΡϊοΡ ϊδ δβί ουί ΐη ίΡβ Αηηβχ ίο ΙΡβ ρΓβδβηί 
ΓβδοΙυίίοη; 

2. ϋΕΤΕΒΜΙΝΕδ,ίη βοοοΓΡβηοβ ννϊίίι βΠίοΙβ VIII (Ρ) 

(νΐ) (2) (ΡΡ) οί ΙΡβ Οοηνβηίίοη, ΙΡβί ΙΡβ βπιβηΡηηβηΙδ 
δίιβΙΙ Ρβ ΡββηΐθΡ ίο Ρβνβ Ρββη βοοβρίβΡ οη 1 ΑρηΙ 
1994 υηίβδδ, ρηοτ ίο ίΡβί Ρ3ίβ, Γηοτβ ΙΡβη οηβ ΙϊιιγΡ οί 
ίΡβ ΟοηίΓ3οίίη9 Οονβιηηηβηίδ ίο ΙΡβ Οοηνβηίίοη, ογ 
ΟοηΐΓ3θΙΐη9 ΟονβΓηηιβηΙδ ΙΡβ οοηβΡίηβΡ ΓηβΓοΡβηί 
ίΐββίδ οί ννίιίοίι οοηβίίίυίβ ηοί Ιβδδ ΙΡβη 50 ρβΓ οβηί 
οί ΙΡβ Ιοηη39β οί ίίιβ ννοΡΡ'δ ΓηβΓοΡβηί ίΐββί, 

Ρβνβ ηοίίίίβΡ ίΡβϊΓ οΡ]βοίίοηδ ίο ίΡβ βΓηβηΡΓηβηΙδ; 

3. ΙΝνίΤΕδ ΟοηίΓ3θίϊη9 ΟονβΓηηιβηΙδ ίο ηοίβ Ιίιβί, ίη 
βοοοΓΡβηοβ ννΐίΡ 3ΓΐίοΙβ VIII (Ρ) (νϋ) (2) οί ΙΡβ Οοη- 
νβηίίοη, ΙΡβ βιτιβηΡιτιβηίδ δίιβΙΙ βηίβΓ ίηίο ίοτοβ οη 1 
ΟοίοΡβΓ 1994 υροη ίΡβϊΓ βοοβρίβηοβ ίη βοοοΓΡβηοβ 
ννϊίίι ρβΓ39Γβρίι 2 βΡονβ; 

4. ΒΕΟΙΙΕ8Τ8 ΙΡβ δβΟΓβίβίΓγ - ΘβηβΓβΙ, ίη οοηίοΓ- 
Γηϊίγ ννϊίίι 3ΓίίοΙβ VIII (Ρ) (ν) οί ίΡβ Οοηνβηίίοη, ίο ΐΓβηδ- 
Γτιϊί οβΓίίίίβΡ οορίβδ οί ίΡβ ρΓβδβηί ΓβδοΙυίίοη 3ηΡ ίΡβ 
ίβχί οί ΙΡβ 3ΓηβηΡΓΠβηίδ οοηίβίηβΡ ίη ΙΡβ Αηηβχ ίο βΙΙ 
ΟοηίΓ3θίϊη9 ΘονβηηΓηβηΙδ ίο ίΡβ Οοηνβηίίοη; 

5. ΡΙΙΒΤΗΕΒ ΒΕΟΙΙΕ3Τ3 ΙΡβ 8βοτβΐ3Γγ - ΟβηβΓβΙ ίο 
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ΐΓβηβΓπϊΙ: οορίβδ οί ΙΡβ ΓβδοΙυίίοη Ιο ΜβηηΡβΓδ οί ΙΙι© 
θΓ93ηίζ3ΐίοη ννΡίοΡ 3Γβ ηοί ΟοηΐΓβοίίη9 Θονβιτιιηβηίδ 
Ιο ίΗβ Οοηνβηίίοη. 


ΑΝΝΕΧ 

ΑΜΕΝϋΜΕΝΤδ ΤΟ ΟΗΑΡΤΕΡ 11-1 ΟΡ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ ΡΟΡ ΤΗΕ 3ΑΡΕΤΥ ΟΡ 
ϋΡΕ ΑΤ 3ΕΑ, 1974 

Ρβ9υΐ3ΐίοη 1 - ΑρρΙίοβίίοη 

ΕχίδΙίη9 ρ3Γ39Γ3ρΐΊ 3 ϊδ ΓβηυΠίΡβΓθΡ 3δ ρβΓ39Γ3ρίΐ 
3.1 3Π(1 ΙΡβ ίοΙΙοννίη 9 ηβνν ρ3Γ39Γ3ρΡ 3.2 ίδ ίηδβτίβΡ βί- 
ίβΓ ρ3Γ39Γ3ρή 3.1: 

«3.2 ΝοίννίίίΐδΙβηΡίηθ ΐΗβ ρΓονΐδϊοηδ οί ρ3Γ39Γ3ρίι 
3.1, ρ3δδΘΠ9βΓ δίΐίρδ 1 /νΡίθίΐ υηΡβΓςΟ ΓβρβίΓδ, βΙίβΓβ- 
ίϊοηδ 3ΠΡ ΙΤ1θΡίίίθ3ΐίθηδ Ιο ΓΤΊΘβί ίίιβ ΓβςυΪΓΘΓΠΘΠΐδ οί 
Γβ9υΐ3ίίοη 8.9 δΡβίΙ ηοί Ρβ ΡββηιβΡ ίο Ρβνβ υηΡβΓ 9 οηβ 
Γβρ3ΪΓδ, 3ΐίβΓ3ίϊΟΠδ 3Π0 ΓΠΟ€ΐίίίθ3ί Ϊ0Π5 οί 3 ΓΠ3]0Γ 
ΟΡβΓβΟίβΓ». 

Ρβ9οΐ3ίίοη 8 - δΙβΡίΙίίγ οί ρβδδβη 9 βΓ δΡίρδ ϊη Ρβηι- 
396<1 οοηΡίίίοη 

1. Τίιβ βχίδίίπ 9 ίθχί ίοΙΙοννίη 9 ίίιβ ίϊίΐβ ϊδ ΓβρΙβοβΡ Ργ 
ίίιβ ίοΙΙοννίη 9 : 

«(3υί)|ΘΟί ίο ίίιβ ρωνίδίοηβ Οί ρβΓ39ΓβρΡ 9, Ρ3Γ3- 
ατβρΡδ 2.3.1 ίο 2.3.4, 2.4.5 3ηΡ 6.2 3ρρΙγ ίο ρ3δδθη96Γ 
δίιίρδ οοηδίαιοίβΡ οη ογ 3ίίβΓ 29 ΑρήΙ 1990. Ρβτβ- 
9Γ3ρίΐδ 7.2, 7.3 3Π(1 7.4 βρρίγ ίο 311 ρ3δδ6Π9βΓ δίιίρδ)». 

2. Τίιβ ίοΙΙοννίη 9 ηβνν ρ3Γ39ΓβρΡ 2.3.5 ίδ 3(1(16(1 βίίβτ 
Θχΐδίίη9 ρ3Γ39Γβρίι 2.3.4; 

«2.3.5 Ρογ ρ3δδβη96Γ δίιίρδ ννίίίι γο-γο 03Γ9Ο δρβοβδ 
ογ δρβοίβΙ 03ίβ9θΓγ δρβοβδ 35 (Ιβίϊηβοΐ ϊη ΓβςυΙβίίοη 
11-2/3, οοηδΙτυοίβΡ ΡβίΟΓβ 29 ΑρηΙ 1990, ίίιβ ΑΡηιίηί- 
δίΓβίίοη ιτΐ3γ βΙΙονν: 

.1 ΓβοΙυοΙίοη οί ίίιβ ηίηίΓηυΓη Γ3Π9β οί ίίιβ ΓβδίΡυβΙ 
Γί9ίιίίη9 ΙβνβΓ ουινβ ΡβίίηβΡ ίη ρβΓ39ΓβρΡ 2.3.1; βη(1 

.2 Ο3ίουΐ3ίίοη οί ίίιβ ΓβδίΡυβΙ πςίιίίηο ΙβνβΓ (ΟΖ) 
ΓβίβΓΓβΡ ίο ίη ρ3Γ39Γ3ρίι 2.3.3 Ργ ίίιβ ίοίίοννίη9 ίοτ- 
Γηυί3: 


ίιββΙίη 9 Γηοτηβηί 

ΟΖ (ίη ΓΠβίΓβδ) =- 

ΡίδρΙβΟΓηβηί 

ρΓονί(1β(1 ίίΐ3ί ίη ηο 03δβ δΡβΙΙ ΟΖ Ρβ Ιβδδ ΙΡβη 0.09 
οι.». 

3. Τίιβ ίοΙΙοννίη9 ηβνν ρβΓ39ΓβρΡ 9 ίβ ίηδβΠβίΙ 3ίίβΓ 
βΧίδίίΠ9 ρ3Γ39Γ3ρίΐ 8: 

«9 Ρ3536Π9ΘΓ δίιίρδ ννίίίι ΓΟ-ΓΟ 03Γ90 δρβΟβδ ΟΓ δρβ- 
οϊ3) 03ίβ9θΓγ δρβοβδ 3δ <1βίίηβ(1 ίη Γβ 9 υΙβΙϊοη 11-2/3, 
οοηδίαιοίβΡ Ρβίοτβ 29 ΑρηΙ 1990, δίιβΙΙ οοητιρίγ ννίίίι 
ίίιβ ρωνίδίοηδ οί ίίιίδ Γβ9υΐ3ίίοη 3δ 3ΓΠβη(1β(1 Ργ τβδο- 
Ιυίίοη Μ30. 12 (56) 3ηΡ ννίίίι βΡΡίίίοηβΙ ρ3Γ39Γ3ρίι 
2.3.5, ηοί ΙβίβΓ Ιίιβη ίίιβ (Ιβίβ ρτβδοπΡβΡ Ρβίονν, 30- 
<χ»Γ<1ίη9 ίο ίίιβ νβΐυβ οί Α/Αοιβχ 3δ οίβίίηβοΐ ίη ίίιβ 3ηηβχ 
ίο ίίιβ ΟβΙουΙβίίοη ΡωοβΡυω ίο Αδδβδδ ίίιβ δυτνίν- 
3ΡίϋΙγ ΟίΊβΓβΟίβΠδίίΟδ Οί ΕχίδίίΠ9 ΡΟ-ΡΟ Ρ3δδβΠ9βΓ 
δίιίρδ ννίιβη 11δίη9 3 δίιηρΙίίίβΡ ΜβίίιοΡ Β3δβ(1 υροη 
Ρβδοίυίίοη Α. 265 (VIII), (1βνβΙορβ<1 Ργ ίίιβ ΜβηίίΓΠβ 
δβίβίγ ΟοιτιηηίίΙββ 31 ίίδ ίίίίγ - ηίηίίι δβδδίοη ίη ϋυηβ 
1991 (ΜδΟ/ΟίΓΟ. 574): 


νβΐυβ οί Α/Αιηβχ 
Ιβδδ Ιίιβη 70% 

70% οτ πτιοτβ Ρυί Ιβδδ Ιίιβη 
75% 

75% οτ γπογθ Ρυί Ιβδδ Ιίιβη 
85% 

85% οτ ιηοΓβ Ρυί Ιβδδ Ιίιβη 
90% 

90% οτ ηοτβ Ρυί Ιβδδ Ιίιβη 
95% 


Ρβίβ οί οοτηρίίβηοβ 
1 ΟοίοΡβτ 1994 

1 ΟοίοΡβτ 1996 

1 ΟοίοΡβτ 1998 

1 ΟοίοΡβτ 2000 

1 ΟοίοΡβτ 2005 


ΤΡβ ρτονίβίοηβ οί ΙΡίδ Γβ 9 υΙβίίοη ηββΡ ηοί Ρβ βρρίίβΡ ίο 
βΡίρδ ίΐ3νίη9 ίΡβ νβίυβ οί Α/Αηηβχ οί 95% ογ πίσω». 


ΡΕδΟί,υΤΙΟΝ ΜδΟ. 27 (61) 

(3(1ορίβ(1 οη 11 ΟβοβηιΡβΓ 1992) 

ΑϋΟΡΤΙΟΝ ΟΡ ΑΜΕΝϋΜΕΝΤδ ΤΟ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ ΡΟΡ ΤΗΕ 
δΑΡΕΤΥ ΟΡ ϋΡΕ ΑΤ δΕΑ, 1974 

ΤΗΕ ΜΑΡΙΤΙΜΕ δΑΡΕΤΥ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ, 

ΗΕΟΑΙ_Ι_ΙΝΘ ΑΠίοίβ 28 (Ρ) οί ΙΡβ ΟοηνβηΙίοη οη Ιίιβ Ιηίβτ- 
η3ίίοπ3ΐ ΜβηίΪΓηβ ΟΓςβηίζβίίοη οοηοβιτιίης ΙΡβ ίυηοίίοηδ οί 
ίίιβ ΟοηίΓηίίίββ, 

ΡΕΟΑί-ϋΝΘ ΡυΡΤΗΕΡ βτΐίοΐβ VIII (Ρ) οί ΙΡβ ΙηΙβΓηβίίοηβΙ 
ΟοηνβηΙίοη ίοτ ίΡβ δβίβίγ οί ϋίβ 31 δββ, 1974, ΡβτβίηβίίβΓ 
Γβίβϊτβ(1 ίο 3δ «ίΡβ Οοηνβηίίοη», οοηοβτηίηρ ίΡβ ρωοβΡυτβδ 
ίοτ βπτβηίϋης ΙΡβ Αηηβχ ίο ίΡβ Οοηνβηίίοη, οίίιβτ Ιίιβη ΙΡβ 
ρωνίδίοηδ οί οίιβρίβτ I ΙΡβτβοί, 

ΗΑνίΝΟ ΟΟΝδΙϋΕΡΕϋ, 3ί ίίδ δίχίγ - ίίτδί δβδδίοη, 
βηιβηΡηίθηΙδ ίο ίΡβ Οοηνβηίίοη ρωροδβΡ βηΡ οίωυΙβίβΡ ίη 
βΟΟΟΓΡβΠΟβ ννίίίι 3ΓίίθΙβ VIII (Ρ) (ί) ΙΡβΓβΟί, 

1. ΑϋΟΡΤδ, ίη βοοοτΡβηοβ ννίίίι βι-ίίοΙβ VIII (Ρ) (ίν) οί ίίιβ 
Οοηνβηίίοη, ίίιβ βπηβηΡΓηβηΙδ ίο ίΡβ Οοηνβηίίοη, ίΡβ ίβχί οί 
ννΡίοΡ ίδ δβί ουί ίη ίΡβ βηηβχ ίο ίίιβ ρτβδβηί ΓβδοΙυίίοη; 

2. ϋΕΤΕΡΜΙΝΕδ, ίη βοοοτΡβηοβ ννίίίι 3Γίίοίβ VIII (Ρ) (ίν) (2) 
(ΡΡ) οί ΙΡβ Οοηνβηίίοη, Ιίΐ3ί ίΡβ 3ΓτιβηΡηιβηΙδ δΡβΙΙ Ρβ 
ΡββπίθΡ ίο Ρβνβ Ρββη βοοβρίβΡ οη 1 Αρη11994 υηίβδδ, ρηοτ 
ίο ΙΡβ Ρβίβ, τηοΓβ ίΡβη οηβ ΙΡϊγΡ οί ΙΡβ ΟοηΐΓβοΙίης ΟονβΓΠ- 
τηβηίδ ίο ίΡβ Οοηνβηίίοη, οτ ΟοηΐΓβοίίης ΟονβιτίΓηβηΙδ ίΡβ 
οοηηΡίηβΡ ΓηβωΡβπί ίίββίδ οί ννΡίοΡ οοηδίίίυίβ ηοί Ιβδδ ιίιβη 
50 ρβτ οβηί οί ίΡβ 9 Γ 0 δδ ίοηηβςβ οί ίΡβ ννοΡΡ'δ ιηβΓΟίιβηί 
ίΐββί, Ρβνβ ηοίίίίβΡ ΙΡβίΓ οΡ]βοίίοηδ ίο ίΡβ βιτιβηΡηΊβηΙδ; 

3. ΙΝνίΤΕδ ΟοηΐΓ3θΙίη9 ΟονβΓηηηβηίδ ίο ηοίβ ΙΡβί, ίη βο- 
οοτΡβηοβ ννίίίι βΠίοίβ VIII (Ρ) (νϋ) (2) οί ίΡβ Οοηνβηίίοη, ΙΡβ 
βτηβηΡπιβηίδ δΡβΙΙ βηίβτ ίηίο ίοωβ οη 1 ΟοίοΡβτ 1994 υροη 
ίΡβίτ βοοβρίβηοβ ίη βοοοτΡβηοβ ννίίίι ρβΓβςτβρΡ 2 βΡονβ; 

4. ΡΕΟΙΙΕδΤδ ΙΡβ δβοτβίβτγ - ΟβηβτβΙ, ίη οοηίοΓτηίίγ ννίίίι 
βτίίοίβ VIII (Ρ) (ν) οί ΙΡβ Οοηνβηίίοη, ίο ίΓβηδτηίί οβΠίίίβΡ οορ¬ 
ίβδ οί ίΡβ ρΓβδβηί ΓβδοΙυίίοη βηΡ ΙΡβ ίβχί οί ΙΡβ βτηβηΡηιβηΐβ 
οοηίβίηβΡ ίη ίΡβ βηηβχ ίο βΙΙ ΟοηίΓβοίίπ9 ΟονβΓηηιβηίδ ίο 
ΙΡβ Οοηνβηίίοη; 

5. ΡυΡΤΗΕΡ ΡΕΟΙΙΕδΤδ ίίιβ δβοτβίβτγ - ΟβηβτβΙ ίο 
ΐΓβηδΓΠίί οορίβδ οί ΙΡβ ΓβδοΙυίίοη ίο ΜβπιΡβτδ οί ΙΡβ 0Γ9βηί- 
ζβίίοη ννΡίοίι 3Γβ ηοί ΟοηΐΓ3θίίη9 ΟονβΓηπτιβηΙδ ίο ίΡβ Οοη- 
νβηίίοη. 

ΑΝΝΕΧ 

ΑΜΕΝϋΜΕΝΤδ ΤΟ ΤΗΕ 1974 δΟΙ-Αδ ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ 

Αοοβδδ ίο δρβοβδ ίη ΙΡβ οβτςο βτββ οί οίί ΙβηΚβΓδ 

1. ΑΡΡ ίίιβ ίοίίοννίη9 βίΐβΓ ρβΓ39Γβρίι 11 οί Γβ 9 υΙβίίοη 11-1 / 

2 : 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


«12 Αη οίΙ ίβηΚβΓ ίδ ΙΡβ οίΙ ίβηΚβΓ ΡβίίηβΡ ίη ΓβρυΙβίίοη 1 οί 
Αηηβχ I οί ΙΡβ ΡγοϊοοοΙ οί 1978 Γβίβίίηρ ίο ίίιβ ΙηίβιηβΙίοηβΙ 
Οοηνβηίίοη ίΟΓ ίίιβ ΡΓβνβηίίοη οί ΡοΙΙυίίοη ίΓοητι δΡίρδ, 
1973». 

2. ΑΡΡ 3 ηβνν ΓβρυΙβίίοη 11-1/12-2: 

«Ββςυίβίίοη 12-2 

Αοοβδδ ίο δρβοβδ ίη ίίιβ 03Γ90 3Γ63 Οί ΟΪΙ ί3Πΐ<βΓ5 

1. Τίιίδ Γβ0υΐ3ΐίοη βρρΙίβδ ίο οίΙ ΙβηΚβΓδ οοηδίΓυοίβΡ οη ογ 
βίίβΓ 1 ΟοίοΡβΓ 1994. 

2. Αοοβδδ ίο οοίίβΓάβηΐδ, ΡβΙΙβδί ΙβηΚδ, οβΓρο ίβηΚδ βηΡ 
ΟίίΐβΓ δρβΟβδ ίη ίίΐβ 03Γρθ 3Γβ3 δίίβΙΙ Ρβ ΡίΓΘΟί ίΓΟΓΠ Ιίΐθ ΟρβΠ 
ΡβοΚ βηΡ δυοίι 3δ ίο βηδυΓβ ίίιβίΓ οοηηρΙβίΘ ίηδρβοίίοη. Αο- 
οβδδ ίο ΡουΡΙβ ΡοίίΟΓΠ δρβΟβδ ΓΤ 13 γ Ρβ ΙΡΓΟυρΡ 3 03Γ9Ο 
ρυΓηρ-Γοοπη, ρυσιρ-ΓΟοηι, Ρββρ οοίίβΓΡβσι, ρϊρβ ΙυηηβΙ ογ 
δίπιίΙβΓ οοΓηρβΓίιηβηίδ, δϋΡ]βοί ίο οοηδΙΡβΓβίίοη οί νβηίϊίβ- 
ίίοη βδρβοίδ. 

3. Ρογ βοοβδδ ΙΡΓουρΡ ΡοπζοηίβΙ ορβηίη95, ΡβίοΡβδ ογ 
ηηβηΡοΙβδ, ΙΡβ Ρίσιβηδίοηδ δίΐ3ίί Ρβ δυίίίοίβηί ίο βΙΙονν 3 ρβη- 
δοη ννβ3Γίπ9 3 δβίί-οοηίβίηβΡ βίΓ-ΡΓββίΡίηρ 3ρρ3Γ3ίυβ βηΡ 
ρΓοίβοίίνβ βρυίρσιβηί ίο ββοβηΡ ογ ΡβδοβηΡ βηγ ΙβΡΡβΓ ννίίΡ- 
ουί οΡδίΓυοίίοη βηΡ βίδο ίο ρωνίΡβ 3 οίβ3Γ ορβηίη9 ίο ίβοίίϊ- 
ί3ίβ ίΡβ ίιοίδίίη9 οί 3η ίη]ϋΓβΡ ρβΓβοη ίΓοσι ΙΡβ Ροίίοηι οί ΙΡβ 
δρβοβ. ΤΡβ ΓπίηίηηυΓη οΙβ3Γ ορβηίη9 δΡουΙΡ Ρβ ηοί Ιβδδ ΙΡβη 
600 Γη πί Ργ 600 Γηηη. 

4. Ρογ βοοβδδ ΙΡωυρΡ νβΠίθ3ί ορβηίη9δ, ογ ηιβηΡοΙβδ ρΓΟ- 
νίΡίηρ ρβδδ39β ΙίΐΓου9Ρ ΙΡβ ΙβηρίΡ βηΡ ΡΓββΡΙΡ οί ΙΡβ δρβοβ, 
ίίιβ ΓηίηίΓηυΓη οίβ3Γ ορβηίη9 δΡουΙΡ Ρβ ηοί Ιβδδ ίίιβη 600 Γηηη 
Ργ 800 Γηηη 31 3 ΡβίρΡί οί ηοί ηηοΓβ ίΡβη 600 σι Γη ίωσι ΙΡβ 
Ροίίοιη δΡβΙΙ ρΐ3ίίη9 υηίβδδ ρΓβίίηςδ ογ οίΡβΓ ίοοίΡοΙΡβ 3Γβ 
ΡΓονίΡβΡ. 

5. Ρογ οίί ΙβηΚβΓδ οί Ιβδδ ΙΡβη 5.000 ίοηηβδ ΡββΡννβίρΡί 
δΓηβΙΙβΓ Ρίσιβηδίοηδ σιβγ Ρβ βρρωνβΡ Ργ ΙΡβ ΑΡσιίηίδίΓβίίοη 
ίη δρβοίβί οίΓουσίδίβηοβδ, ίί ΙΡβ βΡίΙίίγ ίο ίΓβνβΓδβ δΐιοΡ ορβη- 
ίη9δ ογ ίο Γβσιονβ βη ίη]υΓβΡ ρβΓδοη οβη Ρβ ρΓονβΡ ίο ΙΡβ 
δβΐίδίδοΐίοη οί Ιίιβ ΑΡσιίηίδίΓΒίίοη». 

ΒβρυΙβίίοη 11-1/37 - ΟοσίΓηυηίοβίίοη Ρβίννββη Π3νί93ΐϊη9 
ΡπΡρβ βηΡ ΓηβοΡίηβΓγ δρβοβ. 

3. ΝυσιΡβΓ ΙΡβ ρΓβδβηί ρβΓβρΓβρΡ 3δ ρβΓβρΓβρΡ 1 βηΡ 3ΡΡ 
ίΡβ ίοΙΙοννίηρ: 

«2. Ρογ δΡίρδ οοηδίΓυοίβΡ οη ογ 3ίίβΓ 1 ΟοίοΡβΓ 1994 ΙΡβ 
(ο!Ιοννίη9 Γβ9ϋίΓβΓηβηίδ βρρΙγ ίη Ιίβυ οί ίΡβ ρΓονίδίοηδ οί ρβΓ- 

39Γ3ρΡ 1: 

Αί ΙββδΙ ίννο ίηΡβρβηΡβηί σιββηδ δΡβΙΙ Ρβ ρΓονίΡβΡ ίΟΓ 
ο[ΠΓηυηί03ΐίη9 ΟΓΡβΓδ ίΓΟΓη ΙΡβ η3νΐ93ίίη9 ΡπΡρβ ίο ίΡβ ρο- 

■ ο,η ίη ιίιβ ΓπβοΡίηβΓγ δρβοβ ογ ίη ΙΡβ οοπΙγοΙ γοογπ ίΓοσι 
·. ::» ; ίίιβ $ρββΡ βηΡ ΡίΓβοίίοη οί ΙίίΓυδΙ οί ΙΡβ ρΓΟρβΙΙβΓδ 3Γβ 
?1>γ οοηίΓοΙΙβΡ: οηβ οί Ιίιβδβ δΡβΙΙ Ρβ βη βηρίηβ-ΓΟοσι 
,ι-άρΡ ννΡίοΡ ρΓονίΡβδ νίδϋβί ίηΡίθ3ίίοη οί ΙΡβ ΟΓΡβΓδ βηΡ 
,ββ ΡοίΡ ίη ίίιβ σιβοΡίηβΓγ βρβοβδ βηΡ οη ΙΡβ ηβνίρβί- 
ν ΐα? ΑρρΓορΓίβίβ σιββηδ οί οοΓησιυηϊθ3ίίοη δΡβΙΙ Ρβ 
. ·Γθΐη ίίιβ ηβνίρβίίηρ ΡπΡρβ βηΡ ΙΡβ βηρϊηβ-ΓΟοσι ίο 
•η··:; ροδίίίΟΠ ίΓΟΠΊ ννΡΪΟΡ ΙΡβ δρββΡ ΟΓ ΡίΓβΟίίΟΠ Οί 
: ε ΡΓΟρβΙΙβΓδ σιβγ Ρβ οοηίΓοΙΙβΡ.» 

ι- ίί· ι /42 - ΕσιβΓρβηογ βουΓΟβ οί βίβοίπο ροννβΓ 

ίΐφδ 

“· ιΟΙΙΟννίηρ ρ3Γ39Γ3ρίΐ βίίβΓ ρ3Γ39ΓβρΡ 3.2 Οί 

*<-·'· ··ίΓ«9 ρΓονίδίοη ίη ρβΓβρΓβρΡ 3.1.2 δΡβΙΙ ηοί 
,ί-υοίβΡ οη ογ βίίβΓ 1 ΟοίοΡβΓ 1994: 

. η ίΙεΓ,εηΡβηί σιββηδ οίδίβΠίηρίΡββσιβΓ- 
; ι "ί :Γ. ΡΓονίΡβΡ, ίΡβ δίηρΙβ δΟΟΓΟβ Οί δίΟΓβΡ 


βηβτργ δΡβΙΙ Ρβ ρΓοίβοίβΡ ίο ρΓβοίιιΡβ ίίδ οοπιρίβίβ ΡβρΙβίίοη 
Ργ ίΡβ 3υ1οσΐ3ΐϊο δίβΡίηρ δγδίβσι.» 

ΒβρυΙβΐίοη 11-1 /43 - ΕσιβΓρβηογ δουΓΟβ οί βίβοίπο ροννβΓ 
ίη οβΓρο δΡίρβ 

5. ΙηδβΓί ΙΡβ ίοίΐοννίηρ ρ3Γ3ρΓβρΡ 3ίίβΓ Ρ3Γ39Γ3ΡΡ 3.2 οί 
ΓβρυίΗίίοη 11-1/43: 

«3.3 ΤΡβ ίοΙΙοννίηρ ρΓονίδίοη ίη ρβΓβρΓβρΡ 3.1.2 δίιβΙΙ ηοί 
βρρΙγ ίο δίιίρδ οοηδίΓυοίβΡ οη ογ 3ίίβΓ 1 ΟοίοΡβΓ 1994: 

υηίβδδ 3 δβοοηΡ ίηΡβρβηΡβηί σιββηδ οί δίβΓίίηρ ίΡβ βσιβΓ- 
ρβηογ ρβηβΓβίίηρ 3βί ίδ ρΓονίΡβΡ, ΙΡβ δίηρΙβ βουΓΟβ οί δίοΓβΡ 
βηβΓργ βΡβΙΙ Ρβ ρΓοίβοίβΡ ίο ρΓβοΙυΡβ ίίδ οοπιρίβίβ ΡβρΙβίίοη 
Ργ ίΡβ βυίοσιβίίο δίβΓίϊηρ δγδίβσι». 

ΒβρυΙβίίοη 11-1 /44 - δίβΓίίηρ βσβηρβσιβηίδ ίΟΓ βσιβΓρβηογ 
ρβηβΓβίίηρ δβίδ 

6. ΙηδβΓί ΙΡβ ίοΙΙοννίηρ ρβΓβρΓβρΡ βίίβΓ ρβΓβρΓβρΡ 2 οί Γβρ- 
υΐβίίοη 11-1/44: 

«2.1 δΡίρβ οοηδίΓυοίβΡ οη ογ βίίβΓ 1 ΟοίοΡβΓ 1994, ίη Ιίβυ 
οί ΙΡβ ρΓονίδίοη οί ίΡβ δβοοηΡ δβηίβηοβ οί ρβΓβρΓβρΡ 2, δΡβΙΙ 
οοσιρΙγ ννίίΡ ΙΡβ ίοΙΙοννίηρ ΓβςυίΓβσιβηίδ: 

ΤΡβ δουΓΟβ οί δίοΓβΡ βηβΓργ δΡβΙΙ Ρβ ρΓοίβοίβΡ ίο ρΓβ- 
οίυΡβ οπίίοβΙ ΡβρΙβίίοη Ργ ΙΡβ βυίοσιβίίο δί3Γίΐη9 δγδίβσι, υη- 
Ιβδδ 3 δβοοηΡ ίηΡβρβηΡβηί σιββηδ οί δίβΠίηρ ϊδ ρΓονίΡβΡ. Ιη 
βΡΡίίίοη, 3 δβοοηΡ βουΓΟβ οί βηβΓργ δΡβΙΙ Ρβ ρΓονίΡβΡ ίΟΓ βη 
βΡΡίίίοηβΙ ΙΡΓββ δίβΓίδ ννϊίΡϊη 30 σιίηυίβδ υηίβδδ σιβηυβΙ 
δίβΠίηρ οβη Ρβ ΡβΓποηδίΓβίβΡ ίο Ρβ βίίβοίίνβ». 

ΒβρυΙβίΙοη 11-1 /45 - ΡΓβοβυίίοηδ βρβίηδί δΡοοΚ, ίίΓβ βηΡ 
ΟίΡβΓ Ρ3Ζ3ΓΡ6 Οί βΙβΟίΠ03ΐ ΟΠρίη. 

7. ΙηδβΓί ίΡβ ίοΙΙοννΐηρ βίίβΓ ρβΓβρΓβρΡ 3.2 οί ΓβρυΙβίίοη II- 
1/45: 

«3.2.-1 Ρογ δΡϊρδ οοηδίΓυοίβΡ οη ογ βίίβΓ 1 ΟοίοΡβΓ 1994, 
ΙΡβ ΓβςυίΓβσιβηί οί ρβτβρΓβρΡ 3.1 Ροβδ ηοί ρΓβοΙυΡβ ίΡβ υδβ 
οί ΙίσιίίβΡ βηΡ ΙοοβΙΙγ ββΠΡβΡ δγδίβπΐδ, ρΓονίΡβΡ ΙΡ3ί 3ηγ 
ροδδίΡΙβ ΓβδυΙίϊηρ ουσβηί Ροβδ ηοί ίΐονν ΡϊΓβοίΙγ ΙΡΓουρΡ βηγ 
ΡβηρβΓουβ δρβοβδ.» 

8. ΙηδβΓί ίΡβ ίοΙΙοννϊηρ βίίβΓ ρβΓβρΓβρΡ 4.2: 

«4.3 δίιίρδ οοηδίΓυοίβΡ οη ογ βίίβΓ 1 ΟοίοΡβΓ 1994, ίη Ιίβυ 
οί ΙΡβ ΡΓονίδίοηδ οί ρ3Γ39ΓβρΡ 4.1, δΡβΙΙ οοηιρίγ ννίίΡ ΙΡβ ίοΙ- 
Ιοννίηρ ΓβςυίΓβΓΠβηίδ: 

.1 Εχοβρί 3δ ρβσηίίίβΡ Ργ ρβΓβρΓβρΡ 4.3.2, ββΠΡβΡ Ρϊδίπ- 
Ρυίϊοη δγδίβσΐδ δΡβΙΙ ηοί Ρβ υδβΡ; η 3 ίβηΚβΓ. 

.2 ΤΡβ ΓβςυίΓβπτβηί οί ρβΓβρίβρΡ 4.3.1 Ροβδ ηοί ρΓβοΙυΡβ 
ΙΡβ υδβ οί β3ΓίΡβΡ ίηίηηδίθ3ΐΙγ δβίβ οίΓουίΐδ 3ηΡ ίη βΡΡίίίοη, 
υηΡβΓ οοηΡΐίίοηδ βρρωνβΡ Ργ ΙΡβ ΑΡσιϊηίδίΓ3ίϊοη, ΙΡβ υδβ οί 
ίΡβ ίοΙΙοννίηρ ββΓίΡβΡ δγδίβηΐδ: 

.2.1 ροννβΓ δυρρϋβΡ, οοπΙγοΙ οίΓουϊίδ 3ηΡ ίηδίΓυΓηβηΐ3ίίοη 
οϊΓουίίδ ννΡβΓβ ΙβοΡηϊοβΙ οί δβίβίγ Γββδοηβ ρΓβοΙυΡβ ΙΡβ υδβ 
οί 3 δγδίβσι ννίίΡ ηο οοηηβοίίοη ίο ββΓίΡ, ρΓονίΡβΡ ίΡβ ουΓ- 
Γβηί ϊη ίΡβ ΡυΙΙ ίδ ΙίσιίίβΡ ίο ηοί ηιοΓβ ίΡβη 5 βσιρδ ίη ΡοίΡ ηοτ- 
ΓηβΙ βηΡ ίβυΐί οοηΡΐίίοηδ; ογ 

.2.2 ΙϊσιίίβΡ βηΡ ΙοοβΙΙγ ΘβιΤΡβΡ δγδίβσΐδ, ρΓονίΡβΡ ΙΡβί βηγ 
ροδδίΡΙβ ΓβδυΙίίηρ ουσβηί Ροβδ ηοί ίΐονν ΡϊΓβοίΙγ ΙΡΓουρΡ βηγ 
οί ίΡβ ΡβηρβΓουδ δρβοβδ; ογ 

.2.3. 3ΐίβΓη3ίΐη9 ουσβηί ροννβΓ ηβίννοΓΚδ οί 1,000 V γοοΙ 
σιββη βςυβΓβ (Ιίηβ ίο Ιίηβ) βηΡ ονβΓ, ρΓονίΡβΡ ΙΡβί βηγ ροδδί¬ 
ΡΙβ ΓβδυΙίίηρ ουσβηί Ροβδ ηοί ίΐονν ΡϊΓβοίΙγ ίΡΓουρΡ βηγ οί 
ίΡβ ΡβηρβΓουδ δρβοβδ». 

ΑσιβηΡσιβηίδ ίο οΡβρίβΓ 11-2 ΡββΙίηρ ννίίΡ ίίΓβ-ρΓΟίβοίΐοη 
ΓβςυίΓβσιβηίδ οί ηβνν δΡίρδ 

Ββ 9 υΙβίίοη 11-2/1 - ΑρρΙίοβίίοη 

9. ΑπιβηΡ ρβτβρΓβρΡ 1.1 Γβ3Ρ: 

«1.1. ΙΙηΙβδδ βχρΓβδδΙγ ρΓονίΡβΡ οΙΡβηνίδβ, ρβΡδ Α, Ο βηΡ 
ϋ οί ΙΡίδ οΡβρίβΓ δΡβΙΙ βρρΙγ ίο δΡίρδ ίΡβ ΚββΙδ οί ννΡΪΟΡ 3Γβ 
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ί3ίΡ ΟΓ ννΡίοΡ 3Γβ βί3 3ΪΠΓ>ϋ3Γ $Ϊ3ςβ Οί ΟΟΠδίΓϋΟΐίΟη ΟΠ ΟΓ βίίβΓ 

1 ϋυΐγ 1986, βηΡ ρβΓί Β οί ΙΡίδ οΡβρίβΓ δΡβΙΙ βρρίγ ίο δΡίρε 
ΙΡβ ΚββΙδ οί ννΐΊΪΟίΐ 3Γβ ΙβίΡ ΟΓ ννΡίοΡ 3Γβ 3ί 3 δΙΓΠΐΙδΓ δίβρβ Οί 
οοηδίΓυοίίοη οη ογ βίίβΓ 1 ΟοίοΡβΓ 1994.» 

10. ΑΡΡ ίίιβ ίοΙΙοννίης ίο ίίιβ ρΓθδβηί δβηίβηοβ οί ρβΓβ- 
9Γ3ρίι 2: 

«ΑηΡ ίΟΓ δΪΊΪρδ ΟΟΠδίΓΟΟίβΡ ΡβίΟΓΘ 1 ΟοίοΡβΓ 1994 ίίιβ 
ΑΡπιίηίδίΓβΙίοη βΡβίί βηδυΓβ ΙΡβί ίίιβ ΓβςυίΓβΓηβηίδ ννΡίοΡ 3Γβ 
βρρίίοβΡΙβ υηΡβΓ ρβΓί Β οί οΡβρίβΓ 11-2 οί ίίιβ ΙηίβηιβίίοηβΙ 
Οοηνβηίίοη ίοΓ ίίιβ δβίβίγ οί ϋίβ 3ί 8β3,1974,3δ βπιβηΡβΡ 
Ργ Γβδοίυίίοπδ Μ50.1 (XI.V), Μ30.6 (48), Μ50.13 (57), 
Μ30.22 (59) 3ΐχΙ Μ30.24 (60) 3Γβ οοηιρΙίβΡ ννίίΡ.» 

Ββρυίβίίοη 11-2/3 - ϋβίίηίίίοηδ 

11. ΑΡΡ 3 Πβ\Λ/ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 33 3δ ίοΐίοννδ: 

«33 ίοΓ δίιϊρβ οοηδΙηιοίβΡ οη ογ βίίβΓ 1 ΟοίοΡηβΓ 1994, ϊη 
Ιϊβυ οί ίίιβ Ρβίίηίίίοπ οί ηιβίη νβΓίίοβί ζοηθδ ρΓονίΡβΡ ίη ρβΓβ- 
9 Γβρίι 9, ίίιβ ίοΙΙοννίηρ Ρβίίηίίίοπ δίιβΙΙ Ιοβ βρρΙίβΡ: 

Μβίη νβΓίίοβί ζοηβδ 3ΓΘ ίίιοδβ δβοίϊοη.δ ίηίο ννίιίοίι ίίιβ ίιυΙΙ, 
δυρθΓδίΓυοίυΓβ βηΡ ΡβοΚίιουδβδ 3Γβ ΡίνίΡβΡ Ργ «Α» οίβδδ Ρί- 
νίδίοηδ, ίίιβ ιτΐθ3η Ιβη9ίίι βηΡ ννίΡίίι οί ννίιίοίι οη βηγ ΡβοΚ 
Ροββ ηοί ίη 9βηβΓ3ί βχοββΡ 40 γπ.» 

Ρϊγθ ΓΠβίη βηΡ ίίΓβ ρυηιρ δίζίη9 

ΒβρυΙβίίοη 11-2/4.4.2 

12. ΑΡΡ ίίιβ ίοίίοννίη9 3ίίβΓ ρβΓβρΓβρΡ 4.2: 

«4.2.1 ΡβδδβηρβΓ δίιίρδ οοηδΙηιοίβΡ οη ογ βίίβΓ 1 ΟοίοΡβΓ 
1994, ίη Ιϊβυ οί ίίιβ ρΓονίδίοηβ οί ρ3Γ39Γ3ρίι 4.2, δίιβΙΙ οοπιρΙγ 
ννίίίι ίίιβ ίοίίοννίηρ ΓθςυίΓβΓΠθηίδ: 

ννίίίι ίίιβ ίννο ρυηιρδ δίηιυΙΙβηβουδΙγ εΐβίϊνβππθ ΙίίΓουρΡ 
ίίιβ ηοζζίβδ δρβοίίίβΡ ίη ρ3Γ39Γ3ρίι 8 βηΡ δυίίίοίβηί ίιγΡΓβηίδ 
ίο ρΓονίΡβ ίοΓ ίίιβ ςυβηίίίγ οί ννβίβΓ δρβοίίίβΡ ίη ρβΓβρΓβρίι 
4.1, 3 ΓπίηίΓηυΓη ρΓβδβυΓβ οί 0.4 Ν/πιγπ 2 ίοΓ δίιϊρβ οί 4.000 
Ιοηδ 9Γ053 ίοηηβρβ βηΡ 3ί)ονθ βηΡ 0.3 Ν/γτίγπ 2 ίοΓ δίιϊρβ οί 
Ιθδδ ίίιβη 4.000 ίοηδ 9 Γ 0 δδ Ιοηη39β δίιβΙΙ ί>β ηη3ίηί3ίηθ<13ί βΙΙ 
ίιγΡΓβηίδ». 

Ββρυίβίίοη 11-2/4.3.3.3. 

13. ΑΡΡ ίίιβ ίοΙΙοννίη9 3ίίθΓ ρβΓβρΓβρίι 3.3.3: 

«3.3.3.1 Ρογ δίιίρδ οοηδίΓυοίβΡ οη ογ 3ίίθΓ 1 ΟοίοΡβΓ 
1994, ίίιβ 3ΐίβΓΠ3ΐίνθ ΓΠθ3ηδ ίο ί)β ρΓονίΡβΡ ίη βοοοΓΡβηοβ 
ννίίίι ίίιβ ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ39Γ3ρίι 3.3.3 δίιβΙΙ Ρβ 3η ίηΡβρβηΡ- 
βηίίγ Ρπνβη, ροννβΓ - ορβΓ3ίβ<1 βπιβΓρβηογ ίίΓβ ρυηιρ 3η<1 
ννίίίι ίίδ δουΓΟβ οί ροννβΓ βηΡ δββ οοηηβοίίοη ΙοοβίβΡ ουίδίΡβ 
ίίιβ ιτιβοίιίη^ϊγ δρβοβ.» 

Ββ9υί3ίίοη 11-2/4.3.3.2.9. 

14. ΑΡΡ ίίιβ ίοίίοννίη9 βίίβΓ ρ3Γ39Γ3ρίι 3.3.2.8: 

«3.3.2.9 δίιίρδ οοηδίΓυοίβοΙ οη ογ 3ίίβΓ 1 Οοίοί>βΓ 1994, ίη 
Ιϊβυ οί ίίιβ ρωνίδίοηβ οί ρ3Γ39Γ3ρίι 3.3.2.6, δίιβΙΙ οοπιρΙγ ννίίίι 
ίίιβ ίοίίοννίηρ ΓβςυίΓβηηβηΙδ: 

Τίιβ δρβοβ οοηί3ίηίη9 ίίιβ ίίΓβ ρυηιρ δίιβΙΙ ηοί Ρβ οοηίίρυ- 
ουδ ίο ίίιβ ΡουηΡβπβδ οί ηιβοΙιίηβΓγ δρβοβδ οί 03ίβ9θΓγ Α ογ 
ίίιοδβ δρβοβδ οοηί3ίηίη9 ηιβίη ίίΓβ ρυηηρδ. ΥΥίιβΓβ ίίιίδ ίδ ηοί 
ρΓ30ίί03ί>Ιβ, ίίιβ οοηίΓηοη ΡυΙΚίιββΡ Ρβίννββη ίίι ίννο δρβοβδ 
δίιβΙΙ Ρβ ίηδυίβίβΡ ίο 3 δίβπΡβΓΡ οί δίΓυοίυΓβΙ ίίΓβ ρΓΟίβοίίοη 
βςυίνβίβηί ίο ΙίιβΙ ΓβςυίΓβΡ ίοΓ 3 οοπΙγοΙ δίβίίοη ίη ΓβρυΙβίίοη 
44 ». 
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15. Τίΐβ ίθίίθννίη9 ρ3Γ39Γ3ρίΐδ 3Γβ βΡΡβΡ 3ίίβΓ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 

2 4 οί Γβ9υί3ίίοη 11-2/5: 

«2.5 ΟθγΡοπ ΡίοχίΡβ δγδίβηΐδ ίηδίβΙΙβΡ οη ογ 3ίίβΓ 1 Οοίο- 
Ρθγ 1994 δίιβΙΙ οοπιρΙγ ννίίίι ίίιβ ίοΙΙοννίηρ ΓβςυίΓβπιβηίδ: 

.1 Ιννο δβρ3Γ3ίβ ΟΟηίΓΟίδ δίΐβίί Ρβ ρΓΟνίΡβΡ ίΟΓ Γβίβ3δίη9 
03ΓΡοη ΡίοχίΡβ ίηίο 3 ρποίβοίβΡ δρβοβ βηΡ ίο βηδυΓβ ίΡβ βο- 
ϋνίίΐβδ οί ΙΡβ 3Ι3ΓΓΠ. 


Οηβ οοηίΓοί δίιβΙΙ Ρβ υδβΡ ίο ΡίδοΡβΓρβ ΙΡβ ρβδ ίωηι ίίδ 
δίΟΓβρβ οοηίβίηβΓδ. Α δβοοηΡ οοπΙγοΙ δΡβΙΙ Ρβ υδβΡ ίοΓ ορβη- 
ίηρ ίΡβ νβίνβ οί ίΡβ ρίρίηρ ννΡίοΡ οοηνβγδ ίΡβ 938 ίηίο ίΡβ 
ρωίβοίβΡ δρβοβ. 

.2 Τίιβ ίννο οοηίΓΟίδ βίΐ3ΐΙ Ρβ ΙοοβίβΡ ίηδίΡβ 3 ΓβΙββδβ Ροχ 
οΙββΡγ ίΡβηίίίίβΡ ίοΓ ΙΡβ ρβΓίίουίβΓ δρβοβ. Ιί ίΡβ Ροχ οοηίβίη- 
ίηρ ίΡβ οοηίΓΟίδ ίδ ίο Ρβ ΙοοΚβΡ, β Κβγ ίο ίΡβ Ροχ δΡβΙΙ Ρβ ίη 3 
ΡΓββΚ - 9ΐ38δ ίγρβ βηοίΟδυΓβ οοηδρίουουδίγ ΙοοβίβΡ 3ό]30βηί 
ίο ΙΡβ Ροχ.» 

ΡΓοΡίΡϊίίοη οί ηβνν ίηδΙβΙΙβίίοηδ οί ΡβΙΙοη δγβίβηη 

16. Ββρίβοβ ρ3Γ3ρΓ3ρΡ 3.1 οί ΓβρυΙβίίοη 11-2/5 Ργ ΙΡβ ίοΙ- 
Ιοννίηρ: 

«3.1 ΤΡβ υββ οί ΡβΙορβηβίβΡ ΡγΡΓΟΟβΓΡοηδ 3δ ίίΓβ - βχίίη- 
ρυίδΡίηρ ηηβςΐίβ ίδ οηΐγ ρβπτιίίΐβοΐ ίη ηιβοΡίηβΓγ δρβοβδ, 
ρυΓηρ-Γοοηΐδ βηΡ ίη οβΓρο δρβοβδ ίηίβηΡβΡ δοΙβΙγ ίοΓ ΙΡβ 
03ΓΠ396 οί νβΡίοίβδ ννΡίοΡ 3Γβ ηοί οβΓΓγίηρ 3ηγ 03Γρο. Νβνν 
ίπδΙβΙΐΒΐίοηδ οί ΡβίορβηβίβΡ ΡγΡΓΟΟβΓΡοη δγδίβηΐδ δΡβΙΙ Ρβ 
ρΓοΡίΡίίβΡ οη βΙΙ δίιίρδ.» 

Ββρυίβίίοηδ 11-2/13 - ΡίχβΡ ίίΓβ Ρβίβοίίοη βηΡ ίίΓβ 3ί3ΓΠΐ 
δγδίβΓΠδ 

17. Ββρίβοβ ρ3Γ3ρΓ3ρΡ 1.6 Ργ ΙΡβ ίοίίοννίηρ: 

«1.6 ΙηΡίοβίίηρ υηίίδ δΡβΙΙ, 3δ 3 ηίηίηηυηι, Ρβηοίβ ΙΡβ δβο- 
ίίοη ίη ννΡίοΡ 3 ΡβίβοίΟΓ ογ ηιβηυβΙΙγ ορβΓβίβΡ οβΙΙ ροίηί Ρβδ 
ορβΓβίβΡ. Αί Ιβ3δί οηβ υηίί δΡβΙΙ Ρβ δο ΙοοβίβΡ ΙίιβΙ ίί ίδ β3δίΙγ 
βοοβδδίΡΙβ ίο ΓβδροηβίΡΙβ ηιβηιΡβΓδ οί ΙΡβ ΟΓβνν 3ί βΙΙ ίίηηβδ, 
ννΡβη 3ί δββ ογ ίη ροΓί, βχοβρί ννΡβη ΙΡβ δΡίρ ίδ ουί οί δβΓν- 
ίοβ. Οηβ ίηΡίοβίίηρ υηίί δίιβΙΙ Ρβ ΙοοβίβΡ οη ΙΡβ ηβνίρβίίηρ 
ΡηΡρβ ίί ίΡβ οοπΙγοΙ ρβηεΙ ίδ ΙοοβίβΡ ίη ίΡβ ηιβίη ίίΓβ οοηίΓοί 
δίβίίοη». 

18. Ββρίβοβ ρβΓβρΓβρΡ 1.8 Ργ ίΡβ ίοΙΙοννίηρ: 

«1.8 νΥΡβΓβ ίΡβ ίίΓβ Ρβίβοίίοη δγδίβηι Ροβδ ηοί ίηοΙυΡβ 
ηιββηδ οί ΓβηιοΙβΙγ ίΡβηίίίγίηρ ββοΡ ΡβίβοίΟΓ ίηΡίνίΡυβΙΙγ, ηο 
δβοίίοη οονβηηρ ηιοΓβ ΙΡβη οηβ ΡβοΚ ννίίΡίη βοοοηίΓηοΡβ- 
ίίοη, δβΓνίοβ 3ηΡ οοπΙγοΙ δίβίίοηδ δίιβΙΙ ηοητηβΙΙγ Ρβ ρβιτηίίίβΡ 
βχοβρί 3 δβοίίοη ννΡίοΡ οονβΓδ βη βηοίοδβΡ δίβίΓννβγ. Ιη ογ- 
ΡβΓ ίο βνοίΡ ΡβΙβγ ίη ίΡβηίίίγίηρ ΙΡβ δουΓΟβ οί ίίΓβ, ίΡβ ηυηη- 
ΡβΓ οί βηοίοδβΡ βρβοβδ ίηοΙυΡβΡ ίη ββοΡ δβοίίοη δΡβΙΙ Ρβ Ιίπη- 
ίίβΡ 3δ ΡβίβΓΓηίηβΡ Ργ ΙΡβ ΑΡΓηϊηϊδίΓ3ίίοη. Ιη ηο 03δβ δίιβΙΙ 
γπογθ ΙΡβη ίίίίγ βηοίοδβΡ δρβοβδ Ρβ ρβτηηίΙίβΡ ίη 3ηγ δβοίίοη. 
Ιί ίΡβ Ρβίβοίίοη δγδίβηι ίδ ίίίίβΡ ννίίίι ΓβηιοΙβΙγ 3ηΡ ίηΡίνίΡυ- 
βΙΙγ ίΡβηίίίίβΡΙβ ίίΓβ ΡβίβοΐΟΓδ, ΙΡβ δβοίίοηδ Γηβγ οονβΓ δβν- 
βΓβί ΡβοΚδ 3ηΡ δβηνβ βηγ πυηιΡβΓ οί βηοίοδβΡ δρβοβδ». 

19. Ββρίβοβ ρ3Γ39ΓβρΡ 1.9 Ργ ΙΡβ ίοΙΙοννίηρ: 

«1.9 Ιη ρβδδβηρβΓ δίιίρδ, ίί ΙΡβΓβ ίδ ηο ίίΓβ Ρβίβοίίοη δγδ- 
ίβηι οβρβΡΙβ οί ΓβηιοΙβΙγ βηΡ ίηΡίνίΡυβΙΙγ ίΡβηίίίγίηρ ββοΡ Ρβ- 
ΙβοίΟΓ, 3 δβοίίοη οί ΡβίβοίΟΓδ δΡβΙΙ ηοί δβΓνβ δρβοβδ οη 
ΡοίΡδίΡβδ οί ΙΡβ δΡίρ πογ οη ηιοΓβ ΙΡβη οηβ ΡβοΙ< 3ηΡ ηβίίΡβΓ 
δίιβΙΙ ίί Ρβ δίίυβίβΡ ίη ηιοΓβ ΙΡβη οηβ ηιβίη νβΓίίοβΙ ζοηβ βχ- 
οβρί ΙΡβί ΙΡβ ΑΡΓπίηίδΐΓβίίοη, ίί ίί ίδ δβίίδίίβΡ ΙΡ3ί ίΡβ ρΓΟίβο- 
ίίοη οί ίΡβ δΡίρ βρβίηδί ίίΓβ ννίΙΙ ηοί ΙΡβΓβΡγ Ρβ ΓβουοβΡ, πιβγ 
ρβπτιίΐ δυοΡ 3 δβοίίοη οί ΡβίβοίΟΓδ ίο δβΓνβ Ροίίι δίΡβδ οί ίΡβ 
δΡίρ βηΡ ΓηοΓβ ΙΡβη οηβ ΡβοΚ. Ιη ρβδδβηρβΓ δίιίρδ ίίίίβΡ ννίίίι 
ίηΡίνίΡυβΙΙγ ίΡβηίίίίβΡΙβ ίίΓβ ΡβίβοίΟΓδ, 3 δβοίίοη πιβγ δβινβ 
δρβοβδ οη ΡοίΡ δίΡβδ οί ΙΡβ δΡίρ βηΡ οη δβνβΓβί ΡβοΚδ Ρυί 
ηιβγ ηοί Ρβ δίίυβίβΡ ίη ηιοΓβ ΙΡβη οηβ ηιβίη νβΠίοβί ζοηβ.» 

20. ΑΡΡ ίΡβ ίοΙΙοννίηρ ρβΓβρΓβρΡ 1.15: 

«1.15 ΡίΓβ Ρβίβοίίοη δγδίβπΐδ ννίίίι β ζοηβ βΡΡίβδδ ίΡβηίίίί- 
οβίίόη οβρβΡίΙίίγ ίίίίβΡ οη ογ βίίβΓ 1 ΟοΐοΡβΓ 1994 δίιβΙΙ Ρβ δο 
βηβηρβΡ ΙίιβΙ: 

- β Ιοορ οβηηοί Ρβ ΡβηιβρβΡ βί ηιοΓβ ίΡβη οηβ ροίηί Ργ β 
ίίΓβ; 

- ΓΠβ3Πδ 3Γ6 ρΓΟνίΡβΡ ίΟ βΠδυΓβ ΙΡβί βηγ ίβυίί (β-9· ροννβΓ 
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6Γ63Κ; 3Ρογ 1 οίΓουίί; ββΓίΡ) οοοϋΓΓίης ίη ΙΡβ Ιοορ ννΐΙΙ ηοί γθπ- 
Ρθγ ΙΡβ ννΗοΙβ Ιοορ ίηβίίβοΐίνβ; 

- 311 δΓΓΒηρβΓΤίβηΙδ 3Γβ ιηβΡβ Ιο βηβΡΙβ ΙΗβ ίηίίίβΙ οοηίίςυ- 
ΓβΙίοη οί ΙΡβ 5γ5ίβηη ίο Ρβ ΓβδίΟΓβΡ ίη ίΡβ βνβηί οί ίβίίυΓβ 
(βΙβοίποβΙ, βίβοΐωηίο, ίηίοΓΓΠΒίίο); 

- ΙΡθ ίίΓ3ί ίηίίίβίβΡ ίίΓβ 3Ι3ΓΓΤ1 ννίΙΙ ΠΟί ρΓβνβΠί 3Πγ ΟίΡβΓ Ρβ- 
ΙβοίΟΓ ίΓΟΓη ίηίΐίβίίης ίυΠΡβΓ ίίΓβ βίβπτίδ.» 

ΒβρυΙβίίοη 20 

ΡΪΓβ ΟΟΠίΓΟί ρΐ3Π8 3ΠΡ ίίΓβ ΡΡΙΙδ 

21. Α ηβνν ΓβςυΙβϋοη 20.4 ί$ 3ΡΡβΡ 33 ίοΙΙοννβ: 

«Ιη 5Ρίρ3 03ΓΤγίΠ9 ητίΟΓΘ Ιίιβη 36 ρ333ΘΠ9βΓ3, ρΙβΠδ 3ΠΡ 
ΡοοΙΟβίβ ΓβςυίΓβΡ Ργ ΙΡίβ Γβ9υΐ3ίίοη βΡβΙΙ ρΓονίΡβ ΙΡβ ίηίΟΓ- 
ΓΠ31ΪΟΠ Γβ93Γ0ΐίη9 ίίΓβ ρΓΟίΘΟίίοη, ίίΓβ ΡβίβΟίίΟΠ 3ΠΡ ίίΓβ βχ- 
ίίηοίίοη ΡβδβΡ οη ΙΡβ ρυίΡβΙίηβδ ίββυβΡ Ργ ίΡβ 0Γ93ηίζ3- 
ίίοη». 

Ββ9υί3ίίοη 11-2/24 -Μβίη νβΠίοβί ζοηββ βηΡ ΡοπζοηίβΙ 
ζοηβ3 

22. ΑηιβηΡβΡ ρ3Γ39Γ3ρΡ 1.1 ίο ΓββΡ: 

«1.1 Ιη 3Ρίρ3 03ΓΓγίΠ9 ΓΠΟΓβ ΙΡ3Π 36 ρ333βη9βΓ3, ΙΡβ ΡυΙΙ, 
5υρβΓ5ίΓυοίυΓβ 3ηΡ ΡβοΚΡουδβδ 5Ρ3ΙΙ Ρβ δυΡΡίνίΡβΡ ΐηίο 
Γηβίη νβΓΐίοβΙ ζοηββ Ργ Α-60 01333 Ρϊνίβίοηβ. 3ίβρ3 3ηΡ Γβ- 
οο33β5 δΡβΙΙ Ρβ Κβρί Ιο 3 ΓΠϊηϊΓηυπΊ Ρυί ννΡβΓβ ίΡβγ 3Γβ ηβο- 
Θ533ΓΥ ΙΡβγ 3Ρ3ΙΙ 3130 Ρβ Α-60 01338 ΡίνίδίΟΠδ. \Λ/ΡβΓβ 3 03ίβ- 
90 Γγ 26.2.2(5), 26.2.2(9) ογ 26.2.2(10) βρβοβ ί3 οη οηβ δίΡβ 
οί ΙΡβ Ρίνίδίοη ίΡβ 3ΐ3η(ΐ3ΓθΙ ΓΠ3γ Ρβ ΓβΡυοβΡ Ιο Α-0.» 

23. ΑιηβηΡ ρ3Γ39Γ3ρΡ 2 Ιο Γβ3<± 

«2 Α3 ί3Γ 33 ρΓ30ίί03ΡΙβ, ΙΡβ ΡυΙΚΡββΡδ ίθΓΓηΐΠ9 ΙΡβ 
ΡοιιηΡβπβδ οί ίΡβ Γηβίη νβΓίίοβΙ ζοηβ5 βΡονβ ΙΡβ ΡυΙΚΡββΡ 
ΡβοΙ< δΐΊβΙΙ Ρβ ίη Ιίηβ ννίίΡ ννβίβΠίςΡί δΐιΡΡίνίδίοη ΡυΙΚΡββΡβ 
δίίυβίβΡ ίηπΓηθΡίδΙθΙγ ΡβΙονν ΙΡβ ΡυΙΙ<Ρ63Ρ ΡβοΚ. ΤΡβ ΙβηςίΡ 
3ηΡ ννίΡΙΡ οί ΓΠθίη νβΓΐίοβΙ ζοηββ ηηβγ Ρβ βχίβηΡβΡ ίο 3 ΓΠ3χί- 
ΓηυΓη οί 48 γπ ίη ογΡογ οί Ρπη 9 ίΡβ βηΡβ οί Γηβίη νβΠίοβΙ 
ζοηββ ίο οοίηοίΡβ ννίίΡ δυΡΡίνίδίοη ννθίθΓίϊςΡί ΡυΙΚΡββΡβ ογ 
ίη ογΡθγ ίο θοοοΓΠΓηοΡθίβ 3 ΐ3Γ9β ρυΡΙίο βρβοβ βχίβηΡίη9 ίΟΓ 
ΙΡβ ννίιοΐβ Ιβη9ίΡ οί ίΡβ Γηβίη νβΓίίοβΙ ζοηβ ρωνίΡβΡ ΙΡβί ΙΡβ 
ίοί3ί 3Γβ3 οί ΙΡβ Γηβίη νβΓίίοβΙ ζοηβ ίβ ηοί 9Γβ3ίβΓ ΙΡ3η 1,600 
γτι 2 οη 3ηγ ΡβοΚ. ΤΡβ Ιβη 9 ΐΡ ογ ννίΡΙΡ οί 3 Γηβίη νβΠίοθΙ ζοηβ 
ί$ ίΡβ ΓΠΒχίΓηυηΊ ΡίδΟηοβ Ρβίννββη ΙΡβ ίυΓίΡβπηοβΙ ροίηίβ οί 
ΙΡβ ΡυΙΚΡββΡβ ΡουηΡίη 9 ίί.» 

24. ΟβΙβίβ ΙΡβ ΓβίβΓβηοβ ίο ΙβΡΙβ 26.3. 

Ββ9υί3ίίοη 11-2/25 - ΒυΙΚΡββΡδ ννίίΡίη 3 ηΐ3ίη νβΓίίοβΙ ζοηβ 

25. ΑΡΡ ΙΡβ ίοΙΙοννίη 9 3ί ίΡβ Ρβ 9 ίηηίη 9 οί ΙΡβ ίΪΓβί 3βη- 
ίβηοβ οί ρ3Γ39Γ3ρΡ 2: 

«Ιη βΡίρβ 03ΓΓγίη9 ηοί ΓηοΓβ ΙΡβη 36 ρ353βη9βΓ3,». 

26. ΒβρΙβοβ ρ3Γ39Γ3ρΡ 3 Ργ ΙΡβ ίοΙΙοννίη 9 : 


«3 ΑΙΙ ΡυΙΚΡββΡβ ΓβςυίΓβΡ ίο Ρβ «Β» οΐ383 Ρϊνϊβίοηβ, βχοβρί 
οογπΡογ ΡυΙΚΡββΡδ ρΓβδοηΡβΡ ίη ρβΓ39Γ3ρΡ 2, βΡβΙΙ βχίβηΡ 
ίΓΟΓη ΡβοΙ< ίο ΡβοΚ βηΡ ίο ίΡβ βΡβΙΙ ογ οίΡβΓ ΡουηΡβπβδ υη- 
Ιβ33 ΙΡβ οοηίίηυουβ «Β» οΐ335 οβίΙϊη 9 ογ Ιίηίηοβ ίίίίβΡ οη ΡοίΡ 
3ίΡβδ οί ΙΡβ ΡυΙΚΡββΡβ 3Γ6 3ί Ιβ33ί Οί ίΡβ 33Π1Θ ίίΓβ Γβ5Ϊ5- 
ίβηοβ 33 ΙΡβ ΡυΙΚΡββΡ, ίη ννΡίοΡ 035β ίΡβ ΡιιΙΚΡββΡ ΓΠβγ ίβΓ- 
ηιίηβΐβ 3ί ίΡβ οοηίίηυουδ οβίΙίη9 οτ Ιϊηίη9·» 

Ββ9υΐ3ίίοη 11-2/26 - ΡΪΓβ ϊη 9 ΐβ 9 Πΐγ οί ΡυΙΚΡββΡβ βηΡ ΡβοΚδ 
ίη βΡίρδ 03Γτγίη9 πηοΓβ ίΡβη 36 ρ333βη9βΓ3 

27. ΑηιβηΡ ρβΓ39Γ3ρΡ 2.1 35 ίοΙΙοννβ: 

«2.1 ΤβΡΙβ 26.1 βΡβΙΙ 3ρρΙγ ίο ΡυΙΚΡββΡδ ηοί ΡουηΡίηρ βΐ- 
ΐΡβΓ Γηβίη γβιίίοβΙ ζοηββ ογ ΡοηζοηίβΙ ζοηββ. Τ3ΡΙβ 26.2 8Ρ3ΙΙ 
3ρρΙγ ίο ΡβοΙ<8 ηοί ίοπηΐηρ βίβρβ ίη ηιβίη νβΓίίοβΙ ζοηβ3 πογ 
ΡουηΡίη 9 ΡοηζοηίβΙ ζοηββ.» 

28. Ιη ρβΓ39Γ3ρΡ 2.2(3), ΡβΙβίβ ΙΡβ ννοίΡβ «βηΡ ΙοΡΡίββ». 

29. ΑηιβηΡ ρ3Γ39ΓβρΡ 2.2(4) ίο ΓββΡ: 

«(4) Ενβουβίίοη δίβίίοηδ βηΡ βχίβιτιβΙ ββοβρβ Γουίβδ. 

ΒυΓνίνβΙ 0Γ3ίί 5ίθνν39β 3Γ63. 

Ορβη ΡβοΚ 8ρ30β5 3ηΡ βηοΙοββΡ ρΓΟΓηβηβΡββ ίθΓτηΐη9 
ΙίίβΡοβί 3ηΡ ΙίίβΓβίί βΓηΡθΡοΙΐοη βηΡ Ιοννβηη 9 3ΐ3ίίοηδ. 

ΜυβίβΓ 3ί3ίίοηδ, ίηίβΓηβΙ 3ηΡ βχίβΓηβΙ. 

ΕχΙβΓηβΙ 5ί3ίΓ3 βηΡ ορβη ΡβοΚβ υδβΡ ίΟΓ ββοβρβ Γουίβδ. 

ΤΡβ 3Ρίρ’3 βίΡβ ίο ΙΡβ ννβίΘΓϋηβ ίη ΙΡβ Ιΐ 9 Ρίβ 8 ί 3β39θίη9 
οοηΡίίϊοη, 3υρβΓ5ΐΓυοίυΓβ βηΡ ΡβοΚΡουββ 3ίΡβ8 βίΙυβίβΡ Ρβ- 
Ιονν 3ηΡ 3Ρ]30βηί ίο ΙΡβ ΙίίβΓβίί βηΡ βνβουβίίοη 3ΐίΡβ βηηΡβΓ- 
Ι<3ίίθη 3Γ635.». 

30. Ιη Ρ3Γ39Γ3ΡΡ 2.2(7), 3ΡΡ «ΟρβΓ3ίίη9 ΓΟΟΠ13» 3ί ΙΡβ 
βηΡ. 

31. ϋβίβίβ «ΟρβΓ3ίίΠ9 ΓΟΟΓΠ5» ίΓΟΠΙ ρ3Γ39Γ3ρΡ 2.2(9). 

32. Ιη ρ3Γ39Γ3ρΡ 2.2(11), ΡβΙβίβ ίΡβ ννοΓΡ «βπιβΓ 9 βηογ» 
Ρβίννββη «Ρηνίη9» 3ηΡ «9βηβΓ3ί0Γ3», βηΡ ΡβΙβίβ ΓβίβΓβηοβ ίο 
«δρβοϊβΐ 03ίβ9ΟΓγ 3Ρ30Θ5» ΟΠ ΙΡβ ίίΓ3ί, 3600ΠΡ 3ΠΡ ΡΛΓβηίίβΙΡ 
Ιίηβδ. 

33. ϋβίβίβ ρβΓ39Γ3ρΡ 2.4 βηΡ 2.5, 3ηΡ ΓβηυηιΡβΓ ίΡβ ρΓβ- 
5βηί ρβΓ39Γ3ρΡ 2.5 35 Πβνν ρ3Γ39Γ3ρΡ 2.4. 

34. ΟβΙβίβ ΙΡβ ρΓβδβηί ρβΓ39Γ3ρΡ 2.7, βηΡ 3ΡΡ 3 ηβνν ρβΓ- 
39Γ3ρΡ 2.5 35 ίοΙΙοννδ: 

«.5 ΤΡβ ΑΡΓηίηί5ίΓ3ίϊοη δΡβΙΙ Ρβίβιτηιηβ ίη τββρβοί οί 03ίβ- 
90 Γγ (5) βρβοββ ννΡβίΡβΓ ίΡβ ίηβυΙβίϊοη νβΙυβδ ίη ίβΡΙβ 26.1 
βΡβΙΙ βρρΙγ ίο βηΡδ οί ΡβοΚΡουββ 3ηΡ δυρβΓβίΓυοίυΓββ, βηΡ 
ννΡβίΡβΓ ΙΡβ ίηβυΙβίίοη νβΐυβδ ίη ί3ΡΙβ 26.2 δΡβΙΙ 3ρρΙγ ίο 
ννββίΡβΓ ΡβοΙ<5. Ιη ηο οβββ 5Ρ3ΙΙ ΙΡβ ΓβςυίΓβηιβηΙβ οί 03ίβ- 
90 Γγ (5) οί ίβΡΙβ 26.1 ογ 26.2 ηβοβ55ϊΐ3ίβ βηοΙοβυΓβ οί 
βρβοββ ννΡίοΡ ίη ΙΡβ ορίηίοη οί ΙΡβ ΑΡΓηίηί5ΐΓ3ίίοη ηββΡ ηοί 
Ρβ βηοΙοββΡ.» 

35. ΒβρΙβοβ ΙβΡΙββ 26.1 3ηΡ 26.2 Ργ ΙΡβ ίοΙΙοννίη 9 : 


«ΤΑΒΡΕ 26.1 - ΒυίΚΗΕΑΟδ ΝΟΤ ΒΟυΝϋΙΝΘ ΕΙΤΗΕΒ ΜΑΙΝ νΕΒΤΙΟΑί. ΖΟΝΕ5 ΟΒ ΗΟΒΙΖΟΝΤΑί ΖΟΝΕδ 


δρβοβδ 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

0) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

ΟοηίΓΟί 3ΐ3ίίθΠδ 

(1) 

Β-0* 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

δίβΙΠΛΟγδ 

(2) 


Α-0» 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-15 

Α-15 

Α-0ε 

Α-0 

Α-15 

Α-30 

Α-15 

Α-30 


ΟθΓΓίΡθΓδ 


(3) 


Β-15 Α-60 Α-0 Β-15 Β-15 Β-15 Β-15 Α-0 Α-15 Α-30 Α-0 Α-30 
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$Ρ30Θ5 

(1) 

(2) (3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

Εν30ϋ3ίΐΟΠ 5(3ΐί0Π3 

3Π0 ΘΧίθΓΓ)3ί Θ303ρ€ 
Γ0υ1β3 

(4) 

Α-0 

Α-60 6 

Α-60 6 

Α-60 6 

Α-0 

Α-0 

Α-60 6 

Α-60 6 

Α-60 6 

Α-60 6 



Ορβη ϋθΟΚ 3ρ3063 

(5) 



- 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

ΑΟΟΟΓΠΓΤΙΟΟίβΙίοη 3ρ3063 Οί ΓΠΙΠΟΓ 

ΪΪΓΘ Π8Κ (6) 




Β-0 

Β-0 

Β-0 

0 

Α-0 

Α-0 

Α-30 

Α-0 

Α-30 

Αοοοιτιη'ΚΧίθΙίοη δρβοθδ 
οί ΓΠΟ€ΐβΓ3ΐβ ίίΓβ ΓΪδΚ 

(7) 





Β-0 

Β-0 

0 

Α-0 

Α-15 

Α-60 

Α-15 

Α-60 

Α000ΓΠΓΤ10<ΐ3ΐί0η 3Ρ30Θ3 
οί 9ΓΘ3ίβΓ ίΪΓΘ Π3Κ 

(8) 






Β-0 

0 

Α-0 

Α-30 

Α-60 

Α-15 

Α-60 

δ3ΠίΪ3Γγ 3Πθ 3ΪΓΤΐίΐ3Γ 
3ρ3065 

(9) 







0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Τ3Πί;5, νοίύβ 3 π 9 3υχίΙί3Γγ 
ΓΠ30ίΐίΠΘΓγ 5Ρ3065 ίΐ3νίΠ9 
ΙίΙίΙθ ΟΓ ηο ίίΓβ Π5Κ 

(10) 








Α-0 8 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

ΑυχίΙίβιγ πιβοίιίηβΓγ 

5Ρ3065, 03Γ90 5Ρ3Ο05, 
03Γ90 3Π€ί ΟίίΐθΓ ΟίΙ 

Ϊ3η1ΐ3 3Π£ί ΟίίΐβΓ 3!ΓΤΐίΐ3Γ 
5ρ3063 Οί ΓΠΟ(1βΓ3ΐβ 
ίίΓβ ΠδΚ 

(11) 









Α-0* 

Α-0 

Α-0 

Α-15 

Μ30ίΐ!ΠβΓγ 5Ρ3065 

3ΓΚΐ ΓΠ3ΙΠ 93ΐΙβγ5 

(12) 










Α-0 8 

Α-0 

Α-60 

8ίθΓθ-Γθοηΐ5, ννοΓΚδίιορδ, 
Ρ3ΠΪΠ05, 0ίΟ. 

(13) 











Α-0 8 

Α-0 


ΟίίΐθΓ 5Ρ3063 ίη 
ννΐΊΙΟίΐ ίί3ΠΊΙΤΙ3ί)Ιβ 

ϋςυίάδ 3Γβ $ΙοννβςΙ (14) Α-30 


«ΤΑΒΕΕ 26.2 - ϋΕΟδ ΝΟΤ ΡΟΠΜΙΝΘ 8ΤΕΡ3 ΙΝ ΜΑΙΝ νΕΒΤΙΟΑΙ. ΖΟΝΕ8 ΝΟΒ ΒΟυΝϋΙΝβ ΗΟΒίΖΟΝΤΑΕ ΖΟΝΕδ 


δρ3Ο05 3ίΧ)ν0 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

8ρ3Ο03 ίκίονν 










4 






ΟοηίΓΟί 5ΐ3ΐί0Π5 

(1) 

Α-30 

Α-30 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-15 

Α-30 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-60 

5ί3ΙΓνν3/3 

(2) 

Α-0 

Α-0 

- 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-30 

Α-0 

Α-30 

ΟθίΤί(1θΓ5 

(3) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 8 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-15 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-30 

Α-0 

Α-30 

Ενβουβίίοπ 5ΐ3ΐίοη3 

3ΠΡ βΧίβΓΠ3ΐ θδϋβρθ 
ΓΟυίθδ 

(4) 

Α-0 

ΑΟ 

Α-0 

Α-0 


Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 
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δρβοβδ 

( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

( 8 ) 

(9) 

( 10 ) 

( 11 ) 

( 12 ) 

(13) 

(14) 

Ορβη όβοΙ< δρβοβδ (5) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

- 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α000ΓΠΓΤΚΧΐ3ΐί0η 















δρβΟβδ οί ΓΠίΠΟΓ 
ίίΓβ ΓίδΚ ( 6 ) 

Α-60 

Α-15 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

ΑΟΟΟΓΠΓΤΚΧΐβίίΟη 
δρβΟβδ οί ΓΓΚΧΐβΓβίβ 
ίίΓβ Γίδίί (7) 

Α-60 

Α-15 

Α-15 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-15 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

ΑοοοΓΠΓηοο)3ΐίοη 
δρβοβδ οί 9Γβ3ίβΓ 
ίίΓβ ΠδΚ ( 8 ) 

Α-60 

Α-15 

Α-15 

Α-60 

Α-0 

Α-15 

Α-15 

Α-30 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

δβηίίβΓγ 3Π(1 
δΙΓΤΊΪΙβΓ δρβοβδ (9) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

ΤβηΚδ, νοίΡδ 3 ηοΙ 

3υχίΙί3Γγ ΓΠ30ίΐίηβΓγ 
δρβοβδ ίιβνίης 

Ιίίίίβ ογ ηο 

ίίΓβ ΓίδΚ ( 10 ) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0* 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 


ΑυχίΙίβΓγ ΓηβοίιίηβΓγ 
δρβΟβδ, 03 Γ 90 δρβΟβδ, 

03Γ(]0 3Π(1 ΟίίΐβΓ ΟίΙ 
ίβηΚδ 3Π9 ΟίΐΊΘΓ 
δίΠΊίΐ3Γ 3Ρ30Θ5 
Οί ΓΠ(Χ)βΓ3Ϊβ 
ίίΓβ ΓίδΙ< (11) 


Α-60 Α-60 Α-60 Α-60 Α-0 Α-0 Α-15 Α-30 Α-0 Α-0 Α-0» Α-0 Α-0 Α-30 


ΜβοΐΊίπβΓγ δρβοβδ 

3 πΡ ΓΠβίη 93 ϋβγδ (12) Α-60 Α-60 Α-60 Α-60 Α-0 Α-60 Α-60 Α-60 Α-0 Α-0 Α-30 Α-30* Α-0 Α-60 


δίΟΓβ-ΓΟΟιΠδ, 

ννΟΓΚδ&Ορδ, 

ραηΐπβδ βίο. (13) 


Α-60 Α-30 Α-15 Α-60 Α-0 Α-15 Α-30 Α-30 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 


ΟίίΐβΓ δρβοβδ 

ίη ννΐΊίοΗ ίΐβπηηηθωβ (14) Α-60 Α-60 Α-60 Α-60 Α-0 

3 . \Λ/ΡβΓβ 3ύ]30βηί 5Ρ30Θ8 3Γβ ΙΠ ίΡβ 53ΓΠ6 ΠυΓΠβΠΟΗΐ 03ίβ- 
9017 Άηά βυρβΓδοπρί 3 βρρβδΓδ, 3 ΡυΙΚΡββοΙ ογ ΡβοΚ Ρβ- 
ίννθθη δυοΜ δρβοβδ ηββΡ ηοί Ρβ ίίίίβα ίί ΡθβιηθΡ υηηβοβδ- 
33Γγ Ργ ΙΡβ ΑΡΓΠίηίδΐΓ3ΐίθη. 

Ρογ θχ 3 (ΤΐρΙβ, ίη Ο3109ΟΡ/ (12) 3 ΡυΙΚΡθβό ηββΡ ηοί Ρβ Γβ- 
ςυίΓβΡ Ρβίννθβη 3 93ΐΙβγ 3ηεΙ ίίδ βηηβχθοί ρβηίπβδ ΡΓονίΡβοΙ 
ΙΡβ ρβηίΓγ ΡυΙΚΡββΡ 3ηοΙ οΙβοΚδ ΓΠ3ίηί3ίη ΙΡβ ίηίβ9Πΐγ οί ΙΡβ 
93ΐΙθγ ΡουηΡβπβδ. 

Α ΡυΙΙΦββΡ ί5, ΡοννβνβΓ, ΓβςυίΓβΡ Ρβίννββπ 3 9 βΙΙβγ 3ηΡ 3 
ΓΠβΟΡίηβΓγ δρ30β θνθΠ ΙΡΟΙΙ 9 Ρ ΡθίΡ δρβΟβδ 3ΓΘ ΙΠ 03ί690Γγ 
( 12 ). 

Ρ. ΤΡβ δΡίρ’δ δίΡβ, ίο ΙΡβ ννβίβΓϋηβ ίη ΙΡβ ΙφΡίβδί 3β39θίη9 
οοηοίίίίοη, δυρβΓδίαιοίυΓβ Άηά ΡβοΚΡουδβ δίΡβδ δίίυβίβΡ Ρβ- 
Ιονν 3ηϋ 3 Ρ) 30 θηί ίο ΙΡβ Ιίίββίΐδ βηΡ βνβουβίίοη δίίοΐβδ ΓΠ3γ 


Α-30 Α-60 Α-60 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 

Ρβ ΓβΡυοβΡ ίο Α-30. 

ο. ννΡβΓβ ρυΡΙίο ΙοίΙβίδ 3Γβ ίηδίβΙΙβΡ οοιτηρίβίβΐγ ννίίΡϊη ίΡθ 
δίβίΓννβγ βηοΙοδυΓβ, ΙΡβ ρυΡΙίο ΙοϊΙβί ΡυΙΚΡββΡ ννίίΡίη ΙΡβ 
5ί3ίηΛ/3γ βηοίοδϋΓβ οβη Ρβ οί «Β» οί3δδ ίηίβ 9 Πίγ». 

36. ΟβΙβίβ ΙβΡΙβδ 26.3 3ηΡ 26.4. 

Ββ9υΐ3ίίοη 11-2/28 - Μββηδ οί βδοβρβ 

37. ΟβΙβίβ «βοοοιτίΓηοοΙεΙβΡ ογ «ίΓΟΓη ΙΡβ Ι3δί δβηίβηοβ οί 
ρ3Γ39Γ3ρΡ 1.1. 

38. ΒβρΙβοβ ρ3Γ39Γ3ρΡ 1.4 Ργ ΙΡβ ίοΙΙοννίη 9 : 

«1.4 Α ΟΟΓΓΪΡΟΓ. ΙοΡΡγ, ΟΓ ρβΓίγ Οί 3 ΟΟΓΓίΡΟΓ ίΓΟΓΠ ννΡίοΡ 
ΙΡβΓβ ίδ οηίγ οηβ τουίβ οί βδ03ρβ δΡβΙΙ Ρβ ρΓοΡίΡίϊβΡ.» 

39. ΒβρΙβοβ ρ3Γ39Γ3ρΡ 1 -5 Ργ ΙΡβ ίοΙΙοννίη 9 : 

«.5 Αί Ιβ3δί οηβ οί ΙΡβ ιτιββηδ οί βδοβρβ ΓβςυίΓβΡ Ργ ρ3Γ3- 
9 Γ 3 ρΡδ 1.1 βηΡ 1.2 δΡ3ίΙ οοηδίδί οί 3 ΓβθΡίΙγ βοοβδδίΡΙβ βη- 
οΙοδβΡ δίβίη/νβγ, ννΡίοΡ δΡβΙΙ ρΓονίΡο οοηΐίηυουδ ίίΓβ δΡβΙίβΓ 
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Ιγοπί ΙΡβ ΙβνβΙ οί ίίδ οπςίη ίο ΙΡβ βρρΓορπβίβ ΙίίβΡοβί βηΡ 
ΙίίβΓβίΐ βΓΤίΡβΓίΟΐίΟη ΡβοΚδ, ογ ίο ΙΡβ υρρβπτηοδί ννβ3ίΡβΓ 
Ρβοί< ίί ϊΐΊβ βΓηΡβΓίοΙίοη ΡβοΚ: <3063 ηοί βχίβηΡ ίο ΙΡβ ιηβίη 
νβΓίίοβΙ ζοηβ Ρβίης οοηδίΡβΓβΡ. Ιη ίίΐθ ΙβίίβΓ 035Θ, ΡίΓβοί 30- 
0β33 ίο ΙΡβ βΓηΡ3Γΐ<3ΐίθη Ρβθί< Ργ \ΝΟγ Οί 6ΧίβΙΤΙ3ΐ ΟρβΠ 3ί3ΪΓ- 
ννβγβ 3ΠΡ Ρ33339βνν3γ3 δΡβΙΙ 1>β ρΓΟνίΡβΡ 3ΠΡ δΡβΙΙ Ρβνβ 
βηηβΓςβηογ ΙίςΡίίης ίη 300 ογ03ποθ ννίίΡ Γβςυίβίίοη 111/11.5 
3ΠΡ δίίρ-ίΓββ 511113065 υηΡβΓ ίΟΟί. ΒουηΡβΠβδ ί30ΙΠ9 βΧίβΓ- 
Π3Ι ορβη 5Ϊ3ΪΠΛ/3γ3 3ΠΡ ρβδδβςβννβγδ ίθΠΠίη9 Ρ3Γί Οί 3Π 65- 
οβρβ Γουίβ 3 γκ1 ΡουηΡβπβδ ίη βυοίι 3 ροβΐίίοη ίίιβί ΙΡβίΓ ίβίί- 
ιΐΓ6 Ρυπης 3 ίΐΓβ ννουΙΡ ίηηρβοΙβ βδοβρβ ίο ίΡβ βηιΡείΓίοΙίοη 
ΡβοΚ 5ίΐ3ΐΙ Ρβνβ ίίΓβ ϊηί© 9 Πίγ, ίηοίυΡίης ίηβυΐβίϊοη νβΙυβδ, ίη 
3000Γ93Π06 ννίίίι ίίιβ ΙβΡΙβδ ίη ΓβςυΙβίίοη 11-2/26. ΤΡβ ννίΡΙΡδ» 
ηυιτιΡβΓ βηό οοηίίηυίίγ οί βδοβρβδ δΡείί Ι3β 35 ίοΙΙοννδ: 

.5.1 5ί3ίΓνν3γ3 δΡβΙΙ ΠΟί 1)6 Ιβ55 ΙΡ3Π 900 ΓΠΙΤ 1 ίη 0Ι33Γ 
ννίΡΙΡ. 8ΐ3ίηΛ/3γ5 5ίΐ3ίΙ 1)6 ίίίίβοί ννίίίι ΡβηΡΓβίίδ οη 63θί) 51(36. 
Τίιβ ΓπίηίΓηυπΊ οίββΓ ννί<3ίίι οί δίβίη/νβγδ δίιβΙΙ ί)β ίηθΓ635β<3 ί)γ 
10 ίπηι ίοΓ βνβΓγ οηβ ρβΓβοη ρΓονίΡβΡ ίοΓ ίη βχοβδδ οί 90 
ρβΓδοηδ. Τίιβ ηβχίηιυηι οΙβ3Γ ννίΡΙΡ Ρβίννββη ΡβηΡΓβίίδ 
ννίΐβΓβ 5ί3ΙΓνν3γ5 3Γ6 ννί(3βΓ ΙίΐβΠ 900 ΙΏΓΤ1 δΡβΙΙ 1)6 1,800 ΓΠΓΠ. 
Τίιβ ΙοΙβΙ ηυηιΡβΓ οί ρβΓδοηδ ίο 1)6 βν3ου3ίβ<3 1)γ δυοίι 
5ί3ίνν3γ5 5ίΐ3ίί 1)6 3550016(3 ίΟ 1)6 ΙννΟ ίΡΪΓΡδ Οί ίίΐβ ΟΓβνν 3Π(3 
ίίΐβ Ιθΐ3ί ΠυΐηΡβΓ οί ρ355βη96Γ5 ίη ίίιβ 3Γ635 56Γνβ(3 ί)γ δυοίι 
5ί3ΪΓνν3γ5. Τίιβ ννί(3ίίΐ Οί ίίΐβ δίβίη/νβγδ 5ίΐ3ίί ΟΟΠίΟΓΠΙ ίΟ 5ί3Π- 
Ρ3ΓΡ8 ηοί ίηίβποΓ ίο ίίιοδβ 3<3ορίβοΙ 1)γ ίίιβ θΓ93ηίζ3ίίοη. 

.5.2 ΑΙΙ 5ί3ΙΓνν3γ8 5ίζβ(3 ίΟΓ ΠΓΙΟΓ6 Ιίΐ3Π 90 Ρ6Γ80Π5 δίίβΙΙ 1)6 
3ίί9ηβ<3 ίοΓβ 3η<3 3ίί. 

.5.3 ϋοοΓννβγδ 3η(3 οοηίΡοΓδ 3η9 ίηίβΓΓΠβοΙίθΙβ Ι3ηε1ίη9δ ίη- 
οίυόβΰ ίη ιηββηδ οί βδοβρβ δίιβΙΙ Ι)β 8ίζβ(3 ίη ίίιβ 83Γπβ γπ3π- 
ηβΓ 35 8ί3ΙΓνν3γ5. 

.5.4 5ί3ΪΓνν3γ5 8ίΐ3ίΙ ΠΟί 6X066(3 3.5 01 ίη νβΠίΟβί ΓΪ56 ννίίΡ- 
ουί ίίιβ ρΓονίδίοη οί 3 ΐ3Π(3ίη9 βηΡ δίιβΙΙ ηοί Ρβνβ 3η 3Π9ΐβ οί 
ίηοΙίηβίίοη ςΓββίβΓ ίίιβη 45°. 

.5.51_3Π(3ίη9 3ί ββοίι (3βοΙ< ΙβνβΙ δίιβΙΙ ί)β ηοί Ιβδδ Ιίιβη 2 η) 2 
ίη 3Γ63 3η<3 δίιβΙΙ ίποΓββδβ ί)γ 1 ιτι 2 ίοΓ βνβιγ 10 ρβΓδοηδ ΡΓΟ- 
νί(3β(3 ίοΓ ίη 6X0655 οί 20 ρβΓδοηδ ί)υί ηββ<3 ηοί βχοββοί 16 
ΓΠ 2 , βχοβρί ίΟΓ ίίιοδβ ί3Π(3ίη98 56ΓνίθίΠ9 ρυόίίο 5Ρ3065 ίΐ3νίη9 
(ΙίΓβοΙ 300685 οηίο ίίιβ δΙβίΓννβγ βηοΙοδυΓβ. 

40. Α(3<3 ηβνν ρβΓβςΓβρΡδ 1.9 3η(3 1.10 35 ίοΙΙοννδ: 

«.9 ννίιβΓβ ίίιβ Α(3ηιίηί8ΐΓ3ΐίοη Ρβδ ςΓβηίβΡ (3ί5ρβη53ίίοη 
υηΡβΓ ίίιβ ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ39Γ3ρίι 1.1, ίίιβ δοίβ Γηββηδ οί βδ- 
οβρβ δίιβΙΙ ρΓονίοίβ 53ίβ βδοβρβ. ΗοννβνβΓ, 5ΐ3ίη/ν3γ8 δίιβΙΙ 
ηοί ίιβ Ιβ55 ίίιεη 800 ηκη ίη οΙββΓ ννίΡίΡ ίΐ3ΠΓ3ίί5 οη ΡοίΡ 
51(365. 

.10 Ιη 3<3(3ίίίοη ίο ίίιβ βηιβΓ9βηογ Ιί9ίιίίη9 ΓβςυίΓβΡ Ργ Γβςυ- 
ί3ίί0Π5 11-1/42 3Π<3 111/11. 5, ίίιβ ΓΠ63Π5 οί 6803ρβ, Ϊηοίυο1ίη9 
δίβΙΠΛΟγδ 3Π(3 βΧΪίδ, δίιβΙΙ 1)6 ΓΠβΓΚβΡ ί>γ ΙίςΡίίης ΟΓ 
ρΡοίοΙυιηίηβδοβηΙ δίπρ ίηΡίοβίοΓδ ρΙβοβΡ ηοί ΓηοΓβ Ιίιβη 0.3 
γτι βΡονβ ίίιβ ΡβοΚ 3ί 311 ροίηίδ οί ίίιβ βδοβρβ Γουίβ ίηοίυ<3ίπ9 
3Π9Ι68 3Π(3 ίηίβΓδβοίίοηδ. Τίιβ ΓΠ3ΓΚίη9 ηιυδί βηβΡΙβ ρβδδβη- 
9βΓ5 ίο ί(3βηίίίγ 311 ίίιβ τουίβδ οί βδοβρβ 3Π(1 ΓββΡίΙγ ίΡβηίίίγ 
ίίιβ β503ρβ βχίίδ. Ιί βίβοίηο ίίΐυηιίηβΐίοη ίδ υδβ(3, ίί δίιβΙΙ Ρβ 
δυρρΙίβΡ Ργ ίίιβ βηπ 6 Γ 9 βηογ δουΓΟβ οί ροννβΓ βηΡ ίί δΡβΙΙ Ρβ 
50 3ΓΓ3ΠςβΡ Ιίΐ3ί ίΡβ ίδίίυΓβ Οί 3Πγ δΙΠ^Ιβ ΙίςΡΙ ΟΓ Ουί ίη 3 ΙίςΡΙ- 
ίη 9 5ΐπρ, ννίΙΙ ηοί ΓβδυΙί ίη ίίιβ Γη3ΓΚίη9 Ρβίη 9 ίηβίΐβοίίνβ. ΑΡΡί- 
Ιίοηβίίγ, 3ίΙ 6803ρβ Γουίβ 5Ϊ9Π5 βηΡ ίίΓβ βςυίρΓΤίβηί Ις>θΗίίοη 
ηη3ΓΚίη9 δίιβΙΙ Ρβ οί ρΡοίοίυπιίηβδοβηί ΓηβίβπβΙ ογ ιτιβΓΚβΡ Ργ 
Ιϊ9ίιίίη9- Τίιβ ΑΡΓπίηίδίΓβίίοη δίιβΙΙ βηβυΓβ ίίιβί δυοίι Ιί9Ρίίη9 ογ 
ρΡοίοίυηιίηβδοβηί βςυίρηιβηΐ Ρβνβ Ρββη βνείυβίβΡ, ΙβδίβΡ 
βηΡ βρρίίβΡ ίη βοοοΓΡβηοβ ννίίίι ΙΡβ ςυίΡβίίηβδ ΡβνβίορβΡ Ργ 
ίίιβ θΓ93ηίζ3ίίοη.» 

41. ΑΡΡ 3 ηβνν ρ3Γ39Γ3ρΡ 3.3 35 ίοΙΙοννδ: 


«3.3 Τννο 1716303 Οί 6803ρβ δΡβΙΙ Ρβ ρΓΟνίΡβΡ ίΓΟΓΠ 3 Π13- 
οΡίηβΓγ οοηίΓοί γοοπί ΙοοβίβΡ ννίίΡίη β ηιβοίιίηβΓγ δρβοβ, 31 
Ιθ38ί οηβ οί ννίιϊοίι ννίΙΙ ρωνίΡβ οοηίίηυουδ ίίΓβ δΡβΙίβΓ ίο 3 
53ίβ ροβΐίίοη ουίδίΡβ ΙΡβ σιβοίιίηβΓγ δρβοβ.» 

Ρβ9υΐ3ίίοη 11-2/29 - ΡΓΟίβοίίοη οί δίβίΓννβγδ 3ηΡ Ιίίίβ ίη 30- 
οοΓΠΓηοΡβίίοη βηΡ δβΓνίοβ βρβοβδ. 

42. Ββρίβοβ ρ3Γ39Γ3ρίι 2 Ργ ίΡβ ίοΐ!οννίη 9 : 

«2 δίβίΓννβγ βηοΙοδυΓβδ δίιβΙΙ Ρβνβ ΡίΓβοί βοοβδδ ίο ΙΡβ 
οοΓτίΡοΓδ 3πΡ Ρβ οί 3 δυίίίοίβηί 3··63 ίο ρΓβνβηί οοη 9 βδίίοη, 
ίΐ3νίη9 ίη νίβνν ίΡβ ηυηιΡβΓ οί ρβΓδοηδ ΙίΚβίγ ίο υββ ΙΡβπτι ίη 3η 
βηηβΓ 9 βηογ. νΥίίίιίη ίίιβ ρβΠΓηβΙβΓ οί δυοΡ 5ί3ίΐ"νν3γ βηοίο- 
δυΓβδ, οηΐγ ρυΡΙίο ίοίΐβίδ, ΙοοΚβΓδ οί ηοη-οοηΡυδίίΡΙβ πΐ3ίβ- 
ηβί ρΓονίΡίη9 5ίθΓ39β ίοΓ δβίβίγ βςυίρΓΠβηί βηΡ ορβη ίηίοΓ- 
ηηβίίοη οουηίβΓδ 3Γβ ρβπτιίίΙβΡ. Οηίγ ρυΡΙίο βρβοβδ, οοιτί- 
ΡοΓδ, ρυΡΙίο ΙοίΙβίδ, δρβοίβΙ 03ίβ9θΓγ βρβοβδ, οίΡβΓ βδοερβ 
8ί3ΙΓνν3γ8 ΓβςυίΓβΡ Ργ 28.1.5 3ηΡ βΧίβΓΠβΙ 3Γ638 3Γ6 ρβΙΓΠίΙ- 
ίβΡ ίο Ρβνβ ΡίΓβοί 300688 ίο ΙΡβδβ 5ί3ΐΓνν3γ βηοΙοδυΓβδ.» 

Ηβ9υΐ3ΐίοη 11-2/30 - Ορβηίη 98 ίη «Α» οΐ355 Ρίνίβίοη 

43. ΒβρΙβοβ ρβΓ39Γ3ρΡ 4 Ργ ίίιβ ίοΙΙοννίηθ: 

«4 ΡίΓ€ Ροογ 5 ίη ηιβίη νβΓίίοβί ζοηβ ΡυΙΙ<ίΐ63Ρ8 3ηΡ 8ί3ΐΓ- 
ννβγ βηοΙοδυΓβδ δίιβΙΙ δβίίδίγ ΙΡβ ίοΙΙοννίης ΓβςυίΓβΓΠβηίδ: 

.1 ΤΡβ ΡοοΓδ δίιβΙΙ Ρβ 8 βΙί-οΙοδίη 9 3ηΡ Ρβ οβρβΡΙβ οί οΐοδ- 
ίη9 ννίίίι 3η βηρίβ οί ίηοίίηβίίοη οί υρ ίο 3.5° ορροδίη 9 οΙοδυΓβ 
3ηΡ δΡβΙΙ ίΐ3νβ 3η 3ρρΓθχίηΊβίβΙγ υπίίοππ Γ3ίβ οί ΟίΟδυΓβ οί 
ηο ηοΓβ ΙΡβη 40 δ 3ηΡ ηο Ιβδδ Ιίιβη 10 5 ννίίίι δίιιρ ίη ΙΡβ υρ- 
ΓίρΡί ροδίίίοη. 

.2 ΒβΓΤίοΙβ-οοηίοΙίβΡ 5ΐίΡίη9 ογ ροννβΓ-ορβΓΒίβΡ ΡοοΓδ 
δίιβΙΙ Ρβ βςυίρρβΡ ννίίΡ 3η 3ΐ3Γτη ίΡ3ί δουηΡδ 3ί Ιββδί 5 δ Ρυί 
ηο ιτιΟΓβ ΙΡ3η 10 δ ΡβίΟΓβ ΙΡβ Ροογ Ρβ 9 ίηδ ίο ιτιονβ 3ηΡ οοη- 
ίίηυβ 5ουηΡίη9 υηίίί ΙΡβ Ροογ ίδ οοτηρίβίβΐγ οΙοδβΡ. ϋοοΓδ Ρβ- 
δΐ 9 ηβΡ ίο Γβορβη υροη οοηΐ3θίϊη9 3η οΡ]βοί ίη ίίδ ρβίΡ δΡβΙΙ 
Γβορβη δυίίίοίβηΐΐγ ίο βΙΙονν 3 οίββΓ ρ3δδ39β οί 3ί Ιββδί 0.75 
γπ, Ρυί ηο ΓΠΟΓβ Ιίιβη 1 η. 

.3 ΑΙΙ ΡοοΓδ δΡβΙΙ Ρβ οβρβΡΙβ οί Γβιτιοίβ 3ηΡ βυΐοπιβίίο Γβ- 
Ιβ35β ίΓοηι 3 οοηίίηυουδίγ ηιβηηβΓ οβηίΓβΙ οοπΙγοΙ δίβίίοη, βί- 
ίΡβΓ δίΓηυΙίβηβουδΙγ ογ ίη 9 Γουρδ, βηΡ 3ΐδθ ίηΡίνίΡυβΙΙγ Ιγογπ 3 
ροδίίίοη 3ί Ροίίι δίΡβδ οί ΙΡβ Ροογ. ΙηΡίοβίίοη ηηυδί Ρβ ρπ> 
νίΡβΡ 3ί ίΡβ ίίΓβ οοηίΓοί ρβηβΙ ίη ΙΡβ οοηίίηυουδίγ ηιβηηβΓ 
οβηίΓβΙ οοηίΓοί δίβίίοη ννΡβίΡβΓ ββοΡ οί ίΡβ Γβπιοίβ- 
οοηίΓοΙΙβΡ ΡοοΓδ 3Γβ οΙοδβΡ. ΤΡβ ΓβΙββδβ ηιβοΡβηίδπι δΡβΙΙ Ρβ 
δθ ΡβδίςηβΡ ίΡεί ίΡβ Ροογ ννίί! 3υίοπΐ3ίί03ίΙγ οΐοδβ ίη ίΡβ 
βνβηί οί ΡίδΓυρίίοη οί ίΡβ οοηίΓοί δγδίβηι οί οβηίΓβΙ ροννβΓ 
δυρρίγ. Ηβίββδβ δννίίοΡβδ δΡβΙΙ Ρβνβ 3η οη-οίί ίυηοίίοη ίο 
ρΓβνβηί 3υΙοτη3ίίο Γβ5βίίίη9 οί ΙΡβ δγδίβηι. ΗοΙΡ-ΡβοΚ ΡοοΚδ 
ηοί δυΡ|βοί ίο οβηίΓβί οοηίΓοί δίβίίοη ΓβΙββδβ 3Γβ ρΓοΡίΡίίβΡ. 

.4 1.0031 ροννβΓ 30θυηΐυΐ3ΐθΓδ ίΟΓ ροννβΓ-ΟρβΓθίβΡ ΡοοΓδ 
δΡβΙΙ Ρβ ρΓονίΡβΡ ίη ίΡβ ίπιηιβΡίβΙβ νίοίηίίγ οί ίΡβ ΡοοΓδ ίο βη- 
3ΡΙβ ΙΡβ ΡοοΓδ ίο Ρβ ορβΓ3ίβΡ 3ί Ιββδί Ιβη ίίιτιβδ (ίυΙΙγ ορβηβΡ 
βηΡ οΙοδβΡ) υδίηθ ΙΡβ Ιοοβί οοηίΓοίδ. 

.5 ϋουΡΙβ-Ιθβί ΡοοΓδ βςυίρρβΡ ννίίίι 3 ΙβίοΡ ηβοβδδβιγ ίο 
ΙΡβίΓ ίίΓβ ϊηίβ 9 Πίγ δΡβΙΙ Ρβνβ 3 ΙβίοΡ ΙΡβί ίδ 3υίθΠ13ίίθ3ΐΙγ 30ίί- 
νβίβΡ Ργ ίΡβ ορβΓβίίοη οί ΙΡβ ΡοοΓδ ννΡβη ΓβΙββδβΡ Ργ ΙΡβ 
δγδίβηι. 

.6 ϋοοΓδ 9ϊνίη9 ΡίΓβοί βοοβδδ ίο δρβοίβί 03ίβ9θΓγ βρβοβδ 
ννΡίοΡ 3Γβ ροννβΓ-ορβΓ3ίβΡ βηΡ 3υΙθίΤ13ΐίθ3ΐΙγ οΙοδβΡ ηββΡ 
ηοί Ρβ βςυίρρβΡ ννίίΡ βίβππδ βηΡ ΓβηιοΙθ-ΓβΙβθδβ ΓηβοΡβ- 
ηίδπΐδ ΓβςυίΓβΡ ίη .2 βηΡ .3». 

44. Ιη ρβΓβςΓβρΡ 5, εΡΡ ΙΡβ ίοΙΙοννίης ννοΓΡδ 3ί ΙΡβ Ρβςίη- 
ηίης: 

«Ιη δΡίρδ οβπγίης ηοί ΓηοΓβ ίΡβη 36 ρβδδβηςβΓδ,». 

45. Ιη ρ3ΓβςΓ3ρΡ 6, 3ΡΡ ΙΡβ ίοΙΙοννίης ννοΓΡδ 3ί ΙΡβ βηΡ οί 
ΙΡβ ίϊΓδί δβηίβηοβ: 
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«ΡΓονίΡβΡ ΙΡβί ΙΡβΓβ ί8 ηο ΓβςυίΓβητβηί ίΟΓ δυοΡ ΡουηΡβ- 
ΠΘ5 Ιο Ρβνβ «Α» οίβδδ ίηίβρπίγ ίπ ΓβρυΙβίίοη 33.3». 

46. ΙηδβΓΐ 3 ηβνν ρβΓβρΓβρΡ 7 38 ίοΙΙοννβ: 

«7 ΑΙΙ «Α» οίβδδ ΡοοΓδ ΙοοβΙβΡ ίη δίβίΓννβγδ, ρυΡΙίο δρβοβδ 
βηΡ ΓΠβίη νβΠίοβΙ ζοηβ ΡυΙΚΡββΡδ ίηβδοβρβ ωυίβδ δΡβίί Ρβ 
βςυίρρβΡ ννίίΡ 3 δβίί-οίοδίηρ Ροδβ ροιΐ οί ητβίβπβί, οοηδίαιο- 
Ιίοη βηΡ ίίΓβ Γβδίδίβηοβ ννίίΡ ϊδ βςυίνβίβηί Ιο ΙΡβ Ροογ ίηίο 
ννΡίοΡ ίΐ ίδ ίίίίβΡ, βηΡ δΡβίί Ρβ 3150 πιιη δςυβΓθ οίββΓορβηίηρ 
ννίίΡ ΙΡβ Ροογ οΙοδβΡ βηΡ δΡβίί Ρβ ίηδβιΐ ίηίο ΙΡβ ΙοννβΓ βΡρβ 
οί ίΡβ Ροογ, ορροδίίβ ΙΡβ οοογ Ρίηρβδ, ογ ίη ΙΡβ οβδβ οί δίίΡ- 
ίη9 ΡοοΓδ, ηθβΓβδί ΙΡβ ορβηίηο » 

Ββςυίβίίοη 11-2/31 - Ορβηίηςδ ίη «Β» οίβδδ Ρίνίδίοη 

47. ΒεηυιηΡβΓ ρ3Γ30Γ3ρΡ 1 38 ρβΓβρΓβρΡ 1.1 βηΡ βηιβηΡ 
ίΡβ ίίΓδί δβηίβηοβ ίο ΓΘ3Ρ: 

«ϋοοΓδ 3ηΡ Ροογ ίΓβπιβδ ίη «Β» οίβδδ Ρίνίδίοηβ 3ηΡ ιηββηδ 
οί δβουπηρ ίΡβητ δΡβίί ρωνίΡβ 3 ητβίΡοΡ οί οίοδυΓβ ννΡίοΡ 
δΡβίί Ρβνβ Γθδίδίβηοβ ίο ίίΓβ βςυίνβίβηί ίο ίΡβί οί ΙΡβ Ρίνί- 
δίοηδ* βχοβρί ίίΐ3ί νβηΐίίβίίοη ορβηίηρβ σιβγ Ρβ ρβιτηίίίβΡ ίη 
ΙΡβ ΙοννβΓ ρΟΓίίΟΠ Οί δϋΟίΐ ΡΟΟΓδ.» 

«*ΒβίβΓβηοβ ίδ ΓηβΡβ ίο ΙΡβ ΒβοοΓΠΐηβηΡβΙίοη οη ΡίΓβ Τβδί 
ΡΓΟΟβΡϋΓβδ ίΟΓ «Α», «Β» βηΡ «Ρ» οίβδδ Ρίνίδίοηδ, βΡορίβΡ Ργ 
Γβδοίυίίοη Α.517 (13).» 

48. ΑΡΡ 3 ηβνν ρβΓβρΓβρΡ 1.2 ίο ΓββΡ: 

«1.2 ΟβΡίη ΡοοΓδ ίη «Β» οίβδδ Ρίνίδίοηδ δΡβίί Ρβ οί 3 δβΐί- 
οίοδίης ίγρβ. ΗοΙΡ-Ρ3θΚδ 3Γβ ηοί ρβΓηηίΙίβΡ.» 

49. Ιη ρ3Γ3ξ)Γ3ρΡ 3, 3ΡΡ ΙΡβ ίοίίοννίηρ 3ί ΙΡβ Ρβρίηηίηρ: 

«Ιη δΡίρδ οβΓΓγίης ηοί ιτιοΓβ ίίιβη 36 ρβδδβηρβΓδ». 

Ββρυίβίίοη 11-2/32 - νβηίίίβίίοη δγδίβιηδ 

Ρ3Γ30Γ3ρΡ 1.1 Ϊ5 ΓβνίδβΡ Ργ ΡβΙβίίηρ «16.2 ίο 16.9» 3ί ΙΡβ 
βηΡ οί ΙΡβ δβηίβηοβ 3ηΡ Γβρΐ30ίη9 ίί ννίίΡ «16.2 ίο 16.6,16.8 
3ηΡ 16.9». 

50. ΒβρΙβοβ ρβΓ39Γ3ρΡ 1 5 Ργ ΙΡβ ίοΙΙοννίη9: 

«1.5 8ί3ίΓνν3γ βηοίοδυΓβδ δΡβίΙ Ρβ νβηίίΐ3ίβΡ 3ηΡ δΡβίί Ρβ 
δβΓνβΡ οηίγ Ργ βη ίηΡβρβηΡβηί ίβη βηΡ Ρυοί δγδίβηι ννΡίοΡ 
δΡβίί ηοί δβη/β βηγ οίΡβΓ δρβοβδ ίη ΙΡβ νβηίίΐβίίοη δγδίβηι.» 

ΤΡβ ίοΙΙοννίη9 ηβνν ρβΓβρΓβρΡβ 1.8 3ηΡ 1.9 3Γβ ίηδβΓίβΡ: 

«1.8 νβηίίίβίίοη Ρυοίδ δΡβΙΙ Ρβ ρΓονίΡβΡ ννίίΡ δυίίβΡΙγ Ιο- 
οβίβΡ ΡβίοΡβδ ίΟΓ ίηδρβοίίοη βηΡ οΙβ3ηίη9, ννΡβΓβ Γββδοηβ- 
ΡΙβ 3ΠΡ ρΓ30ίί03ΡΙβ. 

1.9 ΕχΡβυδί Ρυοίδ ίΓοσι ρβίίβγ Γβη9βδ ίη ννΡίοΡ ρΓββδβ ογ 
ίβί ίδ ΙίΚβίγ ίο βοουΓηυΙβΙβ δΡβΙΙ ηιββί ΓβςυίΓβηβηίδ οί Γβρυίβ- 
ποη 11-2/16.3..2.1 3ηΡ 16.3.2.2 3ηΡ δΡβΙΙ Ρβ ίίίίβΡ ννίίΡ: 

• 1 3 9Γβ3δβ ίΓ3ρ ΓββΡίΙγ ΓβΓηονβΡΙβ ίοΓ οΙβ3πίη9 υηίβδδ βη 
3!ίβΓΠ3ΐίνβ βρρΓΟνβΡ ρΓββδβ ΓβηηονβΙ δγδίβΓΠ ίδ ίίίίβΡ; 

• 2 3 ίίΓβ ΡβηηρβΓ ΙοοβΙβΡ ίη ίΡβ ΙοννβΓ βηΡ οί ΙΡβ Ρυοί 
ννΡίοΡ ίδ 3υίθΠ13ίίθ3ΐΙγ 3ηΡ ΓβΓΠΟίβίγ ΟρβΓβίβΡ, 3ηΡ ίη 3ΡΡί- 
*:0Ί 3 ΓβΓΠΟίβίγ 0ρβΓ3ίβΡ ίίΓβ ΡβΙΤίρβΓ ΙΟΟβίβΡ ΙΠ ίΡβ υρρβΓ 
«ηο οί ίΡβ Ρυοί; 

■ 3 3 ίΐχβΡ η-,ββηδ ίοτ βχίίη9υίδΡίη9 3 ίίΓβ ννίίΡίη ίΡβ Ρυοί; 

• 4 Γβπιοίε οοπίΓοΙ 3ΓΓ3η9βηιβηΐ8 ίοτ δΡυίίίη9 οίί ΙΡβ βχ- 
: -3.Μ ίβΓ,δ 3Γ:Ρ δυρρίγ ί3Πδ, ίΟΓ θρβΓ3ίίΠ9 ίΡβ ίίΓβ Ρ3ΓΤΐρβΓδ 
.: ·>ηπϋπβα ίη -2 βηΡ ίοΓορβΓ3ίίη9 ίΡβ ίίΓβ-βχΙίη9υίδΡίη9 δγδ- 
μη ννΡ'οΡ δΡβίί Ρβ ρΙβοβΡ ίη 3 ροδίίίοη οΐοδβ ίο ΙΡβ βηίΓβηοβ 
τ. Πίρ ρβΙΙβγ, ννΡβΓβ 3 Γπυίίί-ΡΓβηοΡ δγδίβηι ίδ ίηδίβΙΙβΡ, 
ιηββηδ δΡβίί Ρβ ρΓονίΡβΡ ίο οίοδβ 311 ΡτβηοΡβδ βχΡ3υδίίη9 
πνουοΡ ίηβ 53πΐθ ίπβίη Ρυοί ΡβίοΓβ βη βχίίη9υίδΡίη9 ητβ- 

·η 3 ΓβίββδβΡ ΐηίο ίΡβ δγδίβτηδ; βηΡ 
5 ,ϋ,'δοί, ΐοοαίβΡ ΡβίοΡβδ ίοΓ ίηβρβοίίοη 3ηΡ οΐββη- 

-ί-ϋυ,,.ήιοη Μ-2/33 ■ ννίηΡοννδ βηΡ δίΡβδουίίΙβδ 

Γ: Απ'.βηΡ ρ3ΓβρΓ3ρΡ 2 ίο ΓββΡ: 

2 1ι -ο''.νίίηί.{ΗοΡίηρ ΙΡβ ΓβςυίΓβηιβηΙδ οί ίΡβ ΙβΡΙβδ ίη Γβ9υ- 


Ιβίϊοηδ 26 3ηΡ 27,311 ννίηΡοννε 3ηΡ δίΡβδουίίΙβδ ίη ΡυΙΚΡββΡδ 
δβρ3Γ3ίίη9 3θθοσιπιοΡ3ΐΐοη 3ηΡ δβινίοβ δρβοβδ βηΡ οοπΙγοΙ 
δίβίίοηδ ίΓΟΓΠ ννββίΡβΓ δΡβίί Ρβ ΟΟΠδίΓυΟίβΡ ννίίΡ ΪΓ3Γηβδ οί 
δίββί ογ οίΡβτ δυίίβΡΙβ ηηβίβπβΙ. 

ΤΡβ 9ί3δδ δΡβίί Ρβ ΓβίβίηβΡ Ργ 3 πιβίβί ρίβζίηρ ΡββΡ οη 3η- 
9ίβ». 

52. ΑΡΡ ηβνν ρ3Γ39Γ3ρΡ 3 38 ίοΙΙοννβ: 

«3 νΥίηΡοννδ ίβοΐηρ Ιίίβ-δβνίηρ βρρίίβηοβδ, βΓηΡβΡοίίοη 
3ΠΡ ΓΠυδίβΓ 3Γ633, βΧίβΓΠβί δί3ΪΓδ 3ηΡ Ορβη ΡθθΚδ υδβΡ ίΟΓ 
βδοβρβ Γουίβδ, βηΡ ννίηΡοννδ δίίυβίβΡ Ρβίονν ΙίίβΓβίί βηΡ βδ- 
οβρβ δίίΡβ βηιΡ3ΓΚ3ΐίοη 3ΓΘ38 ννΡβίί Ρβνβ ίΡβ ίίΓβ ίηίβ 9 ηίγ 3δ 
ΓβςυϊΓβΡ ίη ίΡβ ΙβΡΙβδ ίη Γβρυίβίίοη 11-2/26. ννήβΓβ βυίοτηβίίο 
ΡβΡίοβίβΡ δρπηρΚΙβΓ ΡββΡδ 3Γβ ρωνίΡβΡ ίοτ ννίηΡοννδ, Α-0 
ννίηΡοννδ ΓΠ3γ Ρβ βοοβρίβΡ 3δ βςυϊνβίβηί. ννίηΡοννδ ΙοοβΙβΡ 
ίη ίΡβ δΡίρ’δ δίΡβ Ρβίονν ίΡβ ΙίίβΡοβί βσιΡβΡοίίοη 3Γ633 δΡβίί 
Ρβνβ ΙΡβ ίίΓβ ίηίβρηίγ 3ί Ιββδί βςυβί ίο “Α-Ο” οίβδδ». 

ΒβρυΙβίίοη 11-2/34 - ΒβδίποίβΡ υββ οί οοηιΡυδΙίΡΙβ Π3ίβ- 
Π3ί 

53. ΙηββΓί ίΡβ ννοΓΡδ «ΡΓ309ΡΙ δίορδ» Ρβίννββη « 9 ΓουηΡδ» 
βηΡ «οβίίίηρδ» ίη ίΡβ ίίΓδί δβηίβηοβ οί ρβΓ39Γ3ρΡ 1. 

54. ΑητιβηΡ ρ3Γ39Γ3ρΡ 6 ίο ΓββΡ: 

«6 ΡυΓΠίίυΓβ ίη 8ί3ΐΓνν3γ βηοίοδυΓβδ δΡβίί Ρβ ΙίηιίΙβΡ ίο 
δββίίηρ. 

II δΡβίί Ρβ ίίΧβΡ, ΙΪΓΠίίβΡ ίο δίχ 363ίδ ΟΠ 63θΡ ΡβΟΚ ΪΠ β3θΡ 
δί3ϊΓνν3γ βηοίοδυΓβ, Ρβ οί ΓβδΐηοίβΡ ίίΓβ πδΚ, βηΡ δΡβίί ηοί Γβ- 
δίηοί ίΡβ ρβδδβηρβ βδοβρβ τουίβ. ΤΡβ ΑΡηιίηίδΙΓβΙίοη σιβγ 
ρβπτηίί θΡΡίΙίοπβΙ δββίίηρ ίη ίΡβ ΓΠβίη Γβοβρίίοη 3τβ3 ννίίΡίη 3 
δίδίΓννβγ βηοίοδυΓβ ίί ϊί ίδ ίίχβΡ, ηοη-οοηιΡυδίίδΙβ 3ηΡ Ροβδ 
ηοί ΓβδίποΙ ίΡβ ρ3δδβη9βΓ βδοβρβ τουίβ. ΡυπιίΙυΓβ δΡβίί ηοί 
Ρβ ρβΓΓπίίίβΡ ίη ρ3δδβη9βΓ 3ηΡ οΓβνν οοΓπΡοτδ ίοιτηίη9 βδ¬ 
οβρβ ωυίβδ ίη οβΡίΡ 3Γβ3δ». Ιη βΡΡίίίοη ίο ίΡβ 3Ρονβ, ΙοοΚβΓδ 
οί ηοη-οοΓηΡυδΙίΡΙβ ηιβίβπβΐ, ρΓονίΡίη9 3ί0Γ39β ίοΓ δβίβίγ 
βςυίρηπβηί ΓβςυίΓβΡ Ργ Γβρυίβίίοη, ηιβγ Ρβ ρβΓτπίίίβΡ. 

Ββ9υΐ3ίίοη 11-2/36 - ΡίχβΡ ίίΓβ ΡβΙβοίίοη βηΡ ίίΓβ βίβιτη δγδ- 
ίβηηδ, 3υίθΓΠ3ίίο δρηηΚΙβΓ, ίίΓβ ΡβΙβοίίοη βηΡ ίίΓβ 3ί3ππ δγδ- 
ΙβΓΠδ 

55. Ββρίβοβ Γβρυίβίίοη 36 Ργ ίΡβ ίοΙΙοννίηρ: 

«ΡίχβΡ ίίΓβ ΡβΙβοίίοη βηΡ ίίΓβ βίβιτη δγδίβπΐδ βηΡ βυίο- 
ΓΠ3ίίο δρηηΚΙβΓ, ίίΓβ ΡβΙβοίίοη βηΡ ίίΓβ βίβιτη δγδίβηΐδ 

1 Ιη ρ3δδβη9βΓ δΡίρδ οβπγίηρ ηοί ητοτβ ΙΡβη 36 ρβδδβη- 
9 βΓδ ΙΡβΓβ δΡβίί Ρβ ίηδίβΙΙβΡ ΙΡΓουρΡουί β3θΡ δβρ3Γ3ίβ ζοηβ, 
ννΡβίΡβτ νβΓίίοβΙ ογ ΡοηζοηΐΒί, ίη 3ίί 300θΓηητοΡ3ΐίοη βηΡ 
δβΓνίοβ δρβοβδ βηΡ, ννΡβΓβ ίί ίδ οοηδίΡβΓβΡ ηβοβδδβΓγ Ργ ίΡβ 
ΑΡηιίηίδΙΓβΙίοη, ίη οοηίΓοΙ δίβίίοηδ, βχοβρί δρβοβδ ννΡίοΡ 3ί- 
ίΟΓΡ ηο δυΡδίβηίίβΙ ίίΓβ ηδΚ δυοΡ 3δ νοίΡ δρβοβδ, δβηίίβΓγ 
δρβοβδ, βίο., βίίΡβΓ: 

• 1 3 ίίχβΡ ίίΓβ Ρβίβοίϊοη βηΡ ίίΓβ βίβπη δγδίβηι οί 3η 3ρ- 
ρΓονβΡ ίγρβ 3ηΡ οοΓηρΙγίη9 ννίίΡ ΙΡβ ΓβςυίΓβηιβηΙδ οί Γβρυίβ- 
ίίοη 13 βηΡ δθ ίηδίθίίβΡ βηΡ 3ΓΓ3Π9βΡ 33 ίο ΡβίβοΙ ΙΡβ ρΓβδ- 
βηοβ οί ίίΓβ ίη δυοΡ δρβοβδ; ογ 

• 2 βη βυίοπτβίίο δρηηΚΙβΓ, ίίΓβ Ρβίβοίϊοη βηΡ ίίΓβ 3ί3ΐτη 
δγδίβηι οί βη βρρωνβΡ ίγρβ βηΡ οοπιρίγίηρ ννίίΡ ΙΡβ ΓβςυίΓβ- 
ηιβηίδ οί ΓβρυΙβίίοη 12 ογ ίΡβ 9 υίΡβίίηβδ ΡβνβίορβΡ Ργ ΙΡβ 
θΓ93πίζ3ίίοη ίοΓ βη βρρΓονβΡ βςυίνβίβηί δρηηΚΙβΓ δγδίβηι 
βηΡ δο ίηδίβΙΙβΡ 3ηΡ βιτβηρβΡ 38 ίο ρΓΟίβοί δυοΡ δρβοβΡ 
3ηΡ, ίη βΡΡίίίοη, 3 ίίχβΡ ίίΓβ Ρβίβοίϊοη 3ηΡ ίίΓβ 3ί3ΐτη δγδίβηι 
οί 3η βρρΓονβΡ ίγρβ οοητρίγίηρ ννίίΡ ΙΡβ ΓβςυίΓβητβηίδ οί Γβρ¬ 
υΙβίίοη 13 30 ίηδίβΙΙβΡ 3ηΡ βιτβηρβΡ 3δ ίο ρΓονίΡβ διηοΚβ Ρβ- 
ίβοίίοη ίη οοιτίΡοΓδ, δίβϊΓννβγδ βηΡ βδοβρβ τουίβδ ννίίΡίη 30- 
οοητητοΡβίίοη δρβοβδ. 

2 ΡβδδβηρβΓ δΡίρδ οβπγίηρ πιοΓβ ΙΡβη 36 ρβδδβηρβτδ 
δΡβίί Ρβ βςυίρρβΡ ννίίΡ βη 3υίοητ3ίίο δρηηΚΙβΓ, ίίΓβ Ρβίβοίϊοη 
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βηΡ ίΪΓβ βΙβΓΙΤΙ 3γ5ίβΓΤ1 Οί 3Π βρΟΓΟνβΡ ίγρβ ΟΟΓΤίρΙγίης 'Λ/ίίΡ 
ίΡβ ΓθςυίΓβΓτίθηΙδ οί ΓβρυΙβίίοη 12, ογ ΙΡβ ςυίόβϋηββ (ΙβνβΙ- 
ορβό Ργ ΙΡβ θΓ93πίζ3ίίοη ίοΓ 3η 3ρρΓ0νβ<1 βςυίνβίβηί δρηη- 
ΚΙβΓ δγδίβΠΊ ίη 311 δΘΓνΐΟβ δρ30βδ, ΟΟΠίΓΟί δίβίίΟΠδ 3Π<1 30- 
οοΓηιτκχΙβΙίοη δρβοβδ, ίηοΙυοΙίης οοιτίΓίοΓδ βηοΙ δίβίΓννβγδ. ΑΙ- 
ΙβΓΠΒίίνβΙγ, οοπΙγοΙ δίβίίοηδ ννΡβΓβ ννβίβΓ Γηβγ οβυδβ ύβπι- 
39β ίο βδδβηίίβΙ βςυίρηιβηΐ ηηβγ Ρβ ίίίίβοΙ ννίίΡ 3η βρρΓονβό 
ίίχβοΙ ίίΓθ-βχίίη9υίδίιϊπ9 δγδίβηι οί βηοίΡβΓ ίγρβ. Α ίίχβΟ ίίΓβ 
Οθίβοίίοη 3η9 ίίΓβ 3Ι3ΓΓΠ δγδίβηι οί 3η βρρρονβο! ίγρβ δΡβΙΙ Ρβ 
ίηβίβΙΙβύ, οοηιρΙγίη9 ννίίΡ ΙΡβ ΓβςυίΓβιηβηΙδ οί Γβ9υΐ3ίΐοη 13 
30 ίηδίβΙΙβίΙ &ηά 3ΓΓ3Π960Ι38 ίο ρΓονίόβ δίτ.οΚβ οΐβίβοίϊοη ίη 
δβη/ίοβ δρβοβδ, οοηίωΙ δίβίίοηδ 3ηΟ βοοοηίΓηοοΙβίίοη 
δρβοβδ, ίηοΐυαίης οοηίόοΓδ 3 γιΟ δίβίη/νβγδ. δηοίτβ άβίβοίΟΓδ 
ηββΟ ηοί Ρβ ίίίίβίΐ ίη ρπνβίβ ΡβίΡΓΟΟΓΠδ βηό 93ίΙβγ5· 3ρβοβδ 
ίΐ3νίη9 ΙίίίΙβ ογ ηο ίίΓβ πδΚ δυοΡ 33 νοίΟε, ρυΡΙίο ΙοίΙβίδ βηίΐ 
δίΓηίΙβΓ δρβοβδ ηββΡ ηοί Ρβ ίίίίβΟ ννίΐίι βη βυΐοηιβίίο $ρπηί<ΙβΓ 
δγδίβηι, ογ ίίχβοΙ ίίΓβ ΡβίβοΙίοη βηΡ 3Ι3 γγπ δγδίβηι». 

Ρβ9υΐ3ίίοη 11-2/37 - ΡΓΟίβοίίοη οί δρβοίβΙ 03ίβ9θΓγ δρβοβδ 

56. Αιηβηό ρ3Γ39ΓβρΡ 1.2.1 3δ ίοΙΙοννδ: 

«1.2.1 Ιη ρβδδβηςβΓ δΡίρβ 03ΓΓγίη9 ΓΠΟΓβ ΙΡβη 36 ρβδδβη- 
9βΓ3 ίΡβ ΡουηόβΓγ ΡυίΚΡββΟδ βηό ΟβοΚδ οί δρβοίβί 03ίβ9θΓγ 
δρβοβδ δΡβΙΙ Ρβ ίηδυΐβίβοΐ ίο Α-60 οίβδδ δίβηόβηΐ ΗοννβνβΓ, 
ννΡβΓβ 3 οβίβρΟΓγ 26.2.2(5), 26.2.2(9) ογ 26.2.2(10) ερβοβ ίδ 
οη οηβ δίΡβ οί ΙΡβ Ρίνίδίοη ίΡβ δί3Π£ΐ3Γ<1 ηιβγ Ρβ ΓβΡυοβοΙ ίο 
Α-0.» 

57. ΡβηυπιΡβΓ βχίδίίΠ9 ρβΓ39Γ3ρΡ 1 -2.2 3δ 1.2.3 3ηοί ίη- 
δβΓί 3 ηβνν ρ3Γ39Γ3ρΡ 1.2.2 ίο Γ63(ί: 

«1.2.2 Ιη ρ3δδβη9βΓ δΡίρδ 03Γτγίη9 ηοί ΓΠΟΓβ ίΡβη 36 ρβδ- 
δβη 9 βΓδ ΙΡβ ΡουηόβΓγ ΡυΙΚΡββοΙδ οί δρβοίβί 03ίβ9θΓγ δρβοβδ 
δΡβΙΙ Ρβ ΐηδυΙβίβοΙ 3δ ΓβςυίΓβό ίοΓ 03ίβ9θΓν (11) δρβοβδ ιη 13- 
ΡΙβ 27.1 3ηΡ ΙΡβ Ροπζοηίβί Ρουηϋβπβδ 33 ΓβςυίΓβΡ ίοΓ 03ίβ- 
9 θΓγ (11 ) δρβοβοΐδ ίη ΙβΡΙβ 27.2». 

Ρβ9υΐ3ίίοη 11-2/40 - ΡίΓβ ρβίΓΟίδ, Ρβίβοίίοη, βίβπηδ βηό 
ρυΡΙίο θΟΟΓβδδ δγδίβηΐδ 

58. ΑΟϋ ίΡβ ννοΓοΙδ «3ηΡ ορβη οΙβοΚδ» 3ί ΙΡβ βηΡ οί ρβΓ3- 
9ΓβρΡ 5. 

59. Ρ3Γ39Γ3ρΡ 5 ίδ βηιβηΡβΡ ίο 3ΡΡ 3ίίβΓ ΙΡβ Ιβδί δβη- 
ίβηοβ: 

«ΕβθΡ ΓΠβΓΠΡβΓ οί ΙΡβ ίίΓβ ρβίΓΟί δΡβίΙ Ρβ ρΓΟνίΡβΡ ννίίΡ 3 
ίννο-ννβγ ροΓίβΡΙβ ΓβΡίο ΙβΙβρΡοηβ βρρβΓβίυδ». 

60. Α99 ηβνν ρ3Γ39Γ3ρΡ3 7.1 ίο 7.2: 

«7.1 Ρ3δδβΠ9βΓ δΡίρδ 03ΓΓγίΠ9 ΓΠΟΓβ ΙΡ3Π 36 ρ3δδβΠ9βΓδ 
δΡβΙΙ Ρβνβ ΙΡβ Ρβίβοίίοη βΙβΓΓΠδ ίοΓ ΙΡβ δγδίβΓΠδ ΓβςυίΓβΡ Ργ 
Γβ9υΐ3ίίοη 36.2 οβηίΓβΙίζβΡ ίη 3 οοηίϊηυουδίγ ΠΊβηηβΡ οβηίΓβΙ 
οοηίΓοΙ δίβίίοη. Ιη βΡΡίίίοη, οοηίΓοΙδ ίοΓβ ΓβΓτιοίβ οΙθδίη9 οί 
ΙΡβ ίίΓβ ΡοοΓδ 3ηΡ δΡυίίίηρ Ροννη ίΡβ νβηΐίίβίίοη ίβηδ, δΡβΙΙ 
Ρβ οβηΐΓβΙίζβΡ ίη ΙΡβ δβιτιβ Ιοοβίίοη. ΤΡβ νβηίίΐβίίοη ίβηδ δΡβΙΙ 
Ρβ οβρβΡΙβ οί ΓββοΙίνβίίοη Ργ ΙΡβ ΟΓβνν 3ί ίΡβ οοηίϊηυουδίγ 
ιηβηηβΡ οοηίΓοΙ δίβίίοη. ΤΡβ οοπΙγοΙ ρβηβΙδ ίη ΙΡβ οβηίΓβΙ 
οοηίΓοΙ δίβίίοη δΡβΙΙ Ρβ οβρβΡΙβ οί ίηΡϊθ3ίίη9 ορβη ογ οΙοδβΡ 
ροδίίίοηδ οί ίίΓβ ΡοοΓδ, οΙοδβΡ ογ οίί δίβίυδ οί ΙΡβ ΡβίβοίΟΓδ, 
3ί3ΓΓηδ 3ηΡ ίβηδ. ΤΡβ οοπΙγοΙ ρβηβΙ δΡ&ΙΙ Ρβ οοηίϊηυουδίγ 
ροννβΓβΡ 3ηΡ δΡουΙΡ Ρβνβ 3η βυίοηιβίίο οΡ3Π9β-ονβΓ ίο 
δΙβηΡ-Ργ ροννβΓ ευρρΙγ ίη 03δβ οί Ιοδδ οί ηοΓΓηβΙ ροννβΓ δυρ- 
ρίγ. ΤΡβ οοηίΓοΙ ρβηβΙ δΡβΙΙ Ρβ ροννβΓβΡ ίΓΟΓη ΙΡβ Γηβίη 
δουΓΟβ οί βΙβοίΓίοβΙ ροννβΓ 3ηΡ ΙΡβ βηβΓ 9 βηογ δουΓΟβ οί 
βΐβοίπ'031 ροννβΓ ΡβίίηβΡ Ργ Γβ9υΐ3ίίοη 11-1 /42 υηίβδδ οίΡβΓ 
3ΓΓ3η9βητιβηΐ8 3Γβ ρβΓΠΐΐίίβΡ Ργ ίΡβ Γβ9υΐ3ίίοηδ, 3δ βρρίίοβ- 
ΡΙβ. 

7.2 ΤΡβ οοηίΓοΙ ρβηβΙ δΡβΙΙ Ρβ Ρβδ! 9 ηβΡ οη ΙΡβ ίβίΙ-δδίβ 
ρπηοίρΙβ, β·9· 3η ορβη ΡβίβοίΟΓ οίΓουίί δΡβΙΙ οβυδβ 3η βίβπη 


οοηΡίίίοη, 38 ηοίβΡ ίη ΓβςυΙβίίοηε 11-2/13.1.3 βηΡ Ιι-Ι/ 
51.1.4». 

ΡβρυΙείίοη 59 - νβηίίη9, ρυΓ9ίη9,985-ίΓββίη9 βηΡ νβηίίΐβ- 
ίίοη 

60-1 ΤΡβ ίοΙΙοννίη 9 ηβνν ρ3Γ39Γ3ρΡ 4 δΡουΙΡ Ρβ ίηδβΓίβΡ 
3ίίβΓ ίΡβ βχΐδίίη9 Ρ3Γ39Γ3ΡΡ 3: 

«4 ΙηβΓΐίη9, νβηΐίΐβΐΐοη βηΡ 938 ΓηββδυΓβΓηβηΙ 

4.1 ΤΡίδ ρ3Γ39ΓβρΡ δΡβΙΙ 3ρρΙγ ίο οίί ΙβηΚβΓδ οοηδίΓυοΐβΡ 
οη ογ βίίβΓ 1 ΟοίοΡβΓ 1994. 

4.2 ΟουΡΙβ ΡυΙΙ βηΡ ΡουΡΙβ Ροίίοηι δρβοβδ δΡβΙΙ Ρβ ίίίΐβΡ 
ννίίΡ δυίίβΡ'β οοηηβοίίοπδ ίοΓ ΙΡβ δυρρΙγ οί βίΓ, 

4.3 Οη ίβηΚβΓδ ΓβςυίΓβΡ ίο Ρβ ίίίίβΡ ννίίΡ ϊηβΓί 933 δγδ- 
ΙβΓΠδ: 

• 1 ΡουΡΙβ ΡυΙΙ δρβοβδ δΡβΙΙ Ρβ ίίίίβΡ ννίίΡ δυίίβΡΙβ οοηηβο- 
ίΐοηδ ίοΓ ΙΡβ δυρρΙγ οί ϊηίβιΤ 933; 

• 2 ννΡβΓβ ΡυΙΙ δρβοβδ 3Γβ οοηηβοίβΡ ίο 3 ρβππβηβηίΐγ ίίΐ- 
ίβΡ ίηβΠ 938 ΡίδίπΡυίίοη δγδίβηι, Γηββηδ δΡβΙΙ Ρβ ρΓονίΡβΡ ίο 
ρΓβνβηί ΡγΡΓΟΟβΓΡοη 93δβδ ίΓοηι ΙΡβ 03Γ9Ο ΙβηΚδ βη1βηη9 
ΙΡβ ΡουΡΙβ ΡυΙΙ δρβοβδ ίΡΓου9Ρ ίΡβ δγδίβητι; 

• 3 ννΡβΓβ δυοΡ δρβοβδ 3Γβ ηοί ρβΓτηβηβηίΙγ οοηηβοίβΡ ίο 
3η ίηβΠ 933 ΡίδΙηΡυίϊοη δγδίβηι, βρρΓορπβΙβ ηιββηδ δΡβΙΙ Ρβ 
ρΓονίΡβΡ ίο βΙΙονν οοηηβοίίοη ίο ΙΡβ ίηβΠ 933 ηιβίη. 

4.4.1 5υίί3ΡΙβ ροΓίβΡΙβ ίηδίΓυηιβηίδ ίοΓ πιβ33υηη9 οχγ 9 βη 
3ηΡ ίΙβΓηπΊβΡΙβ νβρουΓ οοηοβηΐΓβίίοηδ βΡβΙΙ Ρβ ρΓονίΡβΡ. Ιη 
δβΙβοίίη 9 ΙΡβδβ ίηδίΓυηιβηίδ, Ρυβ βίίβηίΐοη δΡβΙΙ Ρβ 9 'νβη ίοΓ 
ΙΡβίΓ υββ ίη οοΓηΡίηβίίοη ννίίΡ ίΡβ ίίχβΡ 938 δβηιρΙίης Ιίηβ δγδ- 
ίβΠΙδ ΓβίβΓΓβΡ ίο ίη ρβΓ39Γ3ρΡ 4.4.2. 

4.4.2 ννΡβΓβ βΙπιοδρΡβΓβ ίη ΡουΡΙβ ΡυΙΙ δρβοβδ οβηηοί Ρβ 
ΓβΙί3ΡΙγ Γηβ3δυΓβΡ υδίη 9 ίΙβχίΡΙβ 933 83ηιρΙϊη9 Ροδβδ. δυοΡ 
δρβοβδ δΡβΙΙ Ρβ ίίίίβΡ ννίίΡ ρβπηβηβηΐ 933 δβτηρΙίη 9 Ιίηβδ. 
ΤΡβ οοηίϊ9υΓ3ίΐοη οί δυοΡ Ιϊηβ δγδίβηΐδ δΡβΙΙ Ρβ βΡβρίβΡ ίο 
ΙΡβ Ρβδί 9 η οί δυοΡ δρβοβδ. 

4.4.3 ΤΡβ ηιβίβπβίδ οί οοηδίΓυοίίοη 3ηΡ ΙΡβ Ρίηιβηδίοηδ οί 
933 33πιρΙΙη9 Ιίηβδ δΡβΙΙ Ρβ δυοΡ 3δ ίο ρΓβνβηί Γβδίήοίίοη. 
ννΡβΓβ ρίβδίΐο ηιβίβπβίδ 3Γβ υδβΡ, ΙΡβγ δΡουΙΡ Ρβ βΙβοίηοβΙΙγ 
οοηΡυοίίνβ». 

ΟΡβρίβΓ III 
ΗβςυΙθίίοη 50 

6βηβΓ3ΐ βηιβΓ9βηογ βίβητι δγδίβηι 

61 ϋβίβίβ ΙΡβ ίυΙΙ δίορ 3ί ΙΡβ βηΡ οί ΙΡβ Γβ9υΐ3ίϊοη βηΡ 3ΡΡ 
ίΡβ ίοΙΙοννίη 9 : 

«βηΡ ορβη ΡβοΚδ, βηΡ Ιίδ δουηΡ ρΓβδδυΓβ ΙβνβΙ δΡβΙΙ οοπν 
ρίγ ννίίΡ ίΡβ δίβηΡβΓΡ ΡβνβΙορβΡ Ργ ίΡβ θΓ93ηίζ3ίϊοη. ΤΡβ 
3ΐ3ΐτη δΡβΙΙ οοηίίηυβ ίο ίυηοίίοη βίίβΓ ίί Ρβδ Ρββη ΙΠ 99 βΓβΡ 
υηίϊΙ ίί ίδ ηηβηυβΙΙγ ΙυΓηβΡ οίί ογ ίδ ΙβηιροΓβπΙγ ίηίβητυρίβΡ Ργ 
3 ηιβ8339β οη ΙΡβ ρυΡΙίο βΡΡΓβδδ δγδίβηι». 

ΑρρΓονβΡ 3πιβηΡηΐθηΙδ ίο οΡβρίβΓ IV 

Ββ9υΐ3ίίοη ΐν/13 - δουΓΟβΡ οί βηβΓ9Υ 

62 ΒβρΙβοβ ίΡβ βχίδίίηθ ίβχί οί ρβΓ39Γ3ρΡ8 2.1 ίο 2.3 Ργ: 

« · 1 οηβ ΡουΓ ογ δΡίρδ ρΓονίΡβΡ ννίίΡ βη βηιβΓ 9 βηογ 
δουΓΟβ οί βίβοίποβΐ ροννβΓ, ίί δυοΡ δουΓΟβ οί ροννβΓ οοπιρΙίβδ 
ίυΙΙγ ννίίΡ 311 ΓβΙβνβηί ρωνίδίοηδ οί Γβ9υΐ3ίίοη 11-1/42 ογ 43, 
ίηοΙυΡίη 9 ίΡβ δυρρΙγ οί δυοΡ ροννβΓ ίο ΙΡβ ΓβΡίο ίηδίβΙΙβίίοηδ; 
3ηΡ 

• 2 δίχ ΡουΓδ οη δΡίρδ ηοί ρΓονίΡβΡ ννίίΡ βη βηιβΓ 9 βηογ 
δουΓΟβ οί β)βοίπο3) ροννβΓ οοΓπρΙγίηθ ίυΙΙγ ννίίΡ 311 ΓβΙβνβηί 
ρΓονίδίοηδ οί Γβ9υΐ3ίίοη 11-1/42 ογ 43, ίηοΙυΡίη 9 ίΡβ δυρρΙγ οί 
δυοΡ ροννβΓ ίο ΙΡβ ΓβΡίο ίηδΐ3ΐΐ3ίίοηδ». 

63 ϋβίβίβ ΙΡβ ΓβίβΓβηοβ ίη Γβ9υΐ3ίίοη ΐν/13.4 ίο ρβΓ39Γ3ρΡ 
2.3. 

ΡβςυΐΒίίοη ΐν/14 - ΡβΓίοπηβηοβ δίβηΡβΓΡδ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


64 ΗθρΙδΟθ «όγ ρι-βδοπόβά» ίη ΓβςυΙβΙίοη ΐν/14.2 όγ «ρΓβ- 

εοπόβά όγ». 

ΜΕΡΟΣ Β' 

ΑΠΟΦΑΣΗ Μ30 24(60) 

(Υιοθετηθείσα την 10η Απριλίου 1992) 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11-2 
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 28(β) της Συμβάσεως του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, πο υαφορά στις αρμο¬ 
διότητες της Επιτροπής, 

Έχοντας παραπέρα υπόψη το άρθρο VIII (β) της Διε¬ 
θνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής 
στη θάλασσα, 1974, η οποία θα αναφέρεται στη συνέχεια 
ως «η Σύμβαση», που αφορά στις διαδικασίες τροποποίη¬ 
σης του Παραρτήματος της Σύμβασης, εκτός από τις δια¬ 
τάξεις του Κεφαλαίου I αυτής, 

Ανησυχώντας για τα πρόσφατα σοβαρά ατυχήματα από 
πυρκαϊές που προκάλεσαν απώλειες ανθρώπινης ζωής, 

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει επιτακτική και επείγουσα 
ανάγκη βελτίωσης των μέτρων πυρασφαλείας για υπάρχο¬ 
ντα επιβατηγό πλοία, 

Αφού εξέτασε στην εξηκοστή σύνοδό της τροποποιή¬ 
σεις στη Σύμβαση που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν 
σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (ί) αυτής, 

1. Υιοθετεί, σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (ίν) της Σύμβα¬ 
σης, τις τροποποιήσεις της Σύμβασης, το κείμενο των 
οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας από¬ 
φασης. 

2. Καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) νϊ) (2) (ββ) 
της Σύμβασης ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι 
έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Απριλίου 1994, εκτός αν 
πριν από την ημερομηνία αυτή τα περισσότερα από το ένα 
τρίτο των Συμβαλλομένων Κρατών - Μελών της Σύμβασης 
ή Συμβαλλόμενα Κράτη, των οποίων το άθροισμα των 
εμπορικών τους στόλων αποτελεί όχι λιγότερο από το 
50% της ολικής χωρητικότητας του παγκοσμίου Εμπορι¬ 
κού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις τους 
στις τροποποιήσεις. 

3. Καλεί τα συμβαλλόμενα Κράτη να σημειώσουν ότι 
σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (νϋ) (2) της Σύμβασης, οι τρο¬ 
ποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 1994, 
εφόσον γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με την παραπάνω πα¬ 
ράγραφο 2. 

4. Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο VIII (β) (ν) της Σύμβασης, να διαβιβάσει θεωρημένα 
αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του κειμένου των 
τροποποιήσεων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα σε 
όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη - Μέλη στη Διεθνή Σύμβαση 
για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα, 
1974. 


5. Παρακαλεί ακόμη το Γ ενικό Γ ραμματέα να διαβιβάσει 
αντίγραφα της απόφασης στα Μέλη του Οργανισμού που 
δεν είναι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στη Σύμβαση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11-2 ΤΗΣ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 

Κανονισμός 1 - Εφαρμογή 

1. Η υπάρχουσα παράγραφος 3 επαναριθμείται ως πα¬ 
ράγραφος 3.1 και η ακόλουθη νέα παράγραφος 3.2 προ¬ 
στίθεται μετά την παράγραφο 3.1. 

«3.2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 
3.1, όταν σε επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν περισσό¬ 
τερους από 36 επιβάτες εκτελούνται επισκευές, μετα- 
σκευές, μετατροπές και σχετικοί εξοπλισμοί θα εφαρμό¬ 
ζονται τα ακόλουθα: 

• 1 Όλα τα υλικά που εισάγονται στα πλοία αυτά, θα 
πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν στα υλικά και έχουν 
εφαρμογή στα πλοία τα οποία έχουν κατασκευασθεί την ή 
μετά την 1 Οκτωβρίου 1994 και 

• 2 Όλες οι επισκευές, μετασκευές, μετατροπές και 
σχετικοί εξοπλισμοί που συνεπάγονται την αντικατάσταση 
υλικού 50 ή περισσοτέρων τόννων, εκτός εκείνων που 
απαιτούνται από τον Κανονισμό 41-1, θα πληρούν τις 
απαιτήσεις που έχουν εφαρμογή στα πλοία αυτά που 
έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1 Οκτωβρίου 1994». 

Κανονισμός 3. Ορισμοί 

2. Οι ακόλουθες νέες παράγραφοι 22-1 και 22-2 προ¬ 
στίθενται μετά την υπάρχουσα παράγραφο 22: 

«22-1 “Κεντρικός σταθμός ελέγχου” είναι ένας σταθ¬ 
μός ελέγχου στον οποίο είναι συγκεντρωμένες οι ακόλου¬ 
θες λειτουργίες ελέγχου και ενδείξεως: 

• 1 μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκα- 
ϊάς, 

• 2 σύστημα αυτόματου ραντισμού, ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς, 

• 3 πίνακας ενδείξεων θυρών πυρασφαλείας, 

• 4 κλείσιμο θυρών παρασφαλείας, 

• 5 πίνακας ενδείξεων υδατοστεγών θυρών, 

• 6 άνοιγμα και κλείσιμο υδατοστεγών θυρών, 

• 7 ανεμιστήρες αερισμού, 

• 8 γενικός συναγερμός/αναγγελία πυρκαϊάς, 

• 9 συστήματα επικοινωνίας περιλαμβανομένων των τη¬ 
λεφώνων και 

• 10 μικρόφωνο του συστήματος μεγαφωνικής αναγγε¬ 
λίας. 

«22-2 “Συνεχώς επανδρωμένος κεντρικός σταθμός 
ελέγχου” είναι ένας κεντρικός σταθμός ελέγχου, ο οποίος 
επανδρώνεται συνεχώς από ΐιπεύθυνο μέλος του πληρώ¬ 
ματος». 

Κανονισμός 17 - Εξάρτηση πυροσβέστη 

3. Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται στο τέλος της 
υπάρχουσας παραγράφου 1.2.2: 

«Σε επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν περισσότερους 
από 36 επιβάτες, θα προβλέπονται τουλάχιστον δύο σει¬ 
ρές αμοιβών γομώσεων για κάθε αναπνευστική συσκευή 
και όλοι οι κύλινδροι αέρα για τις αναπνευστικές συσκευές 
θα μπορούν να εναλλάσσονται». 

4. Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται στο τέλος της 
υπάρχουσας παραγράφου 3.1.1: 
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«Σε επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν περισσότερους 
από 36 επιβάτες, θα προβλέπονται δύο πρόσθετες εξαρ¬ 
τήσεις πυροσβέστη για κάθε κύρια κατακόρυφη ζώνη». 

5. Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται στο τέλος της 
υπάρχουσας παραγράφου 4: 

«Σε κάθε κύρια κατακόρυφη ζώνη θα αποθηκεύονται 
δύο τουλάχιστον εξαρτήσεις πυροσβέστη». 

6. Μετά τον υπάρχοντα κανονισμό 41 προστίθενται οι 
ακόλουθοι νέοι κανονισμοί 41-1 και 41-2: 

Κανονισμός 41-1 

- Αναβάθμιση των επιβατηγών πλοίων που μεταφέρουν 
περισσότερους των 36 επιβατών και έχουν κατασκευα- 
σθεί πριν από την 1 Οκτωβρίου 1994. 

1. Ο κανονισμός αυτός θα εφαρμόζεται σε επιβατηγό 
πλοία που μεταφέρουν περισσότερους των 36 επιβατών και 
έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1 Οκτωβρίου 1994. 

2. Επιβατηγό πλοία τα οποία δεν πληρούν όλες τις απαι¬ 
τήσεις του Κεφαλαίου 11-2 που έχουν εφαρμογή σε πλοία 
που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 25 Μαϊου 1980 
(Απαιτήσεις του Κεφαλαίου 11-2 της Διεθνούς Σύμβασης 
για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα 
1974, όπως υιοθετήθηκε από την Διεθνή Διάσκεψη για 
την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα 1974, 
που έχουν εφαρμογή σε νέα επιβατηγό πλοία) θα συμμορ¬ 
φώνονται με τα εξής: 

• 1 παράγραφο 1 του Κανονισμού 41 -2 το αργότερο μέ¬ 
χρι την 1 Οκτωβρίου 1994, και 

• 2 παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του Κανονισμού 41 -2 το 
αργότερο μέχρι την 1 Οκτωβρίου 1997, και 

• 3 παράγραφο 6 του Κανονισμού 41 -2 το αργότερο μέχρι 
την 1 Οκτωβρίου 2000, και 

• 4 όλες τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 11-2 που έχουν 
εφαρμογή σε πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά 
την 25 Μαΐου 1980 (Απαιτήσεις του Κεφαλαίου 11-2 της 
Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης 
Ζωής στη θάλασσα 1974, όπως υιοθετήθηκε από τη Διε¬ 
θνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής 
στη θάλασσα 1974, που έχουν εφαρμογή σε νέα επιβα¬ 
τηγό πλοία) το αργότερο μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2010. 

3 . Επιβατηγό πλοία τα οποία πληρούν όλες τις απαιτή¬ 
σεις που έχουν εφαρμογή σε πλοία που έχουν κατασκευα¬ 
σθεί την ή μετά την 25 Μαϊου 1980 (εφαρμοστέες απαιτή¬ 
σεις του Κεφαλαίου 11-2 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα 1974, 
όπως τροποποιήθηκε από τις Αποφάσεις ΜδΟ 1 (Χ1_ν), 
Μ30 6(48), Μδ011(55), Μδ012(56), Μδ013(57) και ΜδΟ 
22/(59))θα συμμορφώνονται με τα εξής: 

• 1 παράγραφο 1 του κανονισμού 41 -2 το αργότερο μέ¬ 
χρι την 1 Οκτωβρίου 1994, και 

• 2 παραγράφους 2 και 4 του κανονισμού 41 -2 το αργό¬ 
τερο μέχρι την 1 Οκτωβρίου 1997, και 

• 3 παράγραφο 6 του κανονισμού 41 -2 το αργότερο μέ¬ 
χρι την 1 Οκτωβρίου 2000, και 

• 4 παράγραφο 5 του κανονισμού 41 -2 το αργότερο μέ¬ 
χρι την 1 Οκτωβρίου 2005 ή 15 έτη μετά την ημερομηνία 
κατασκευής του πλοίου, οποιοδήοτε συμβεί αργότερα. 

4. Για τους σκοπούς του κανονισμού αυτού, επιβατηγό 
πλοία τα οποία πληρούν στο σύνολό τους όλες τις απαιτή¬ 
σεις του Μέρους Η του Κεφαλαίου II που περιλαμβάνεται 
στις τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφά¬ 
λεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα 1960 που υιοθε¬ 
τήθηκαν από τη Συνέλευση του Οργανισμού με την Από¬ 


φαση Α 122 (V), μπορεί να θεωρηθούν ως επιβατηγό 
πλοία τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν εφαρ¬ 
μογή σε επιβατηγό πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή 
μετά την 25 Μαΐου 1980 (Απαιτήσεις του Κεφαλαίου 11-2 
της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης 
Ζωής στη θάλασσα 1974, όπως υιοθετήθηκε από την Διε¬ 
θνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής 
στη θάλασσα 1974, που έχουν εφαρμογή στα νέα επιβα¬ 
τηγό πλοία). 

Κανονισμός 41-2 

- Απαιτήσεις για επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν περισ¬ 
σότερους από 36 επιβάτες και έχουν κατασκευασθεί πριν 
από την 1 Οκτωβρίου 1994. 

1.1. Τα σχέδια και εγχειρίδια που απαιτούνται από τον κα¬ 
νονισμό 20 θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν 
την πυροπροστασία, πυρανίχνευση και κατάσβεση πυρκαϊάς 
βάσει οδηγιών που καταρτίζονται από τον Οργανισμό*. 

1.2. Κάθε μέλος της περιπολίας πυρκαϊάς θα εφοδιάζε¬ 
ται με αμφίδρομη φορητή ραδιοτηλεφωνική συσκευή. 

1.3. θα προβλέπονται συσκευές παραγωγής ομίχλης 
ύδατος όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς 7.6, 

17.3.2 και 37.1.5.1. 

1.4. θα προβλέπονται φορητές συσκευές παραγωγής 
αφρού, όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς 7.1.2, 

7.2.2 και 37.1.5.2. 

1.5. Όλα τα προβλεπόμενα ακροσωλήνια των εύκα¬ 
μπτων σωλήνων θα είναι εγκεκριμένου τύπου διπλής χρή¬ 
σης (δηλ. ραντισμού/προβολής) και θα περιλαμβάνουν 
μέσο διακοπής. 

2. Όλοι οι χώροι ενδιαίτησης και υπηρεσίας, περιφραγ¬ 
μένοι χώροι κλιμακοστασίων και διάδρομοι θα εφοδιάζο¬ 
νται με σύστημα ανίχνευσης καπνού και αναγγελίας εγκε¬ 
κριμένου τύπου που θα πληροί τις απαιτήσεις του κανονι¬ 
σμού 13. Το σύστημα αυτό δεν απαιτείται να εγκαθίσταται 
σε ατομικά λουτρά και σε χώρους που παρουσιάζουν μικρό 
ή μηδενικό κίνδυνο πυρκαϊάς όπως οι κενοί και παρόμοιοι 
χώροι. Στο μαγειρείο θα εγκαθίστανται ανιχνευτές που θα 
λειτουργούν με θερμότητα αντί καπνό. 

3. Ανιχνευτές καπνού που συνδέονται στο σύστημα ανί¬ 
χνευσης καπνού και αναγγελίας θα εγκαθίστανται επίσης 
πάνω από τις οροφές σε κλιμακοστάσια και διαδρόμους, 
όπου η κατασκευή των οροφών είναι από καύσιμα υλικά. 

4.1. Οι γιγγλυμωτές θύρες πυρασφαλείας σε περιφράγ¬ 
ματα κλιμακοστασίων, διαφράγματα κυρίων κατακορύφων 
ζωνών και οριακά χωρίσματα μαγειρείων, οι οποίες τηρού¬ 
νται συνήθως ανοικτές, θα είναι αυτόχλειστες και θα μπο¬ 
ρούν να απελευθερώνονται από κεντρικό σταθμό ελέγχου 
και από θέση παρά τη θύρα. 

4.2. Σε συνεχώς επανδρωμένο κεντρικό σταθμό ελέγ¬ 
χου θα τοποθετείται πίνακας που θα δείχνει εάν οι θύρες 
πυρασφαλείας σε περιφράγματα κλιμακοστασίων, δια¬ 
φράγματα κυρίων κατακόρυφων ζωνών και οριακά χωρί¬ 
σματα μαγειρείων είναι κλειστές. 

4.3. Οι αγωγοί απορροφητήρων συσκευών μαγειρείου 
στους οποίους είναι πιθανή η συσσώρευση ελαίου ή λίπου 
και οι οποίοι διέρχονται από χώρους ενδιαιτήσεως ή χώ¬ 
ρους που περιέχουν καύσιμα υλικά, θα κατασκευάζονται 
από χωρίσματα κλάσεως «Α». Κάθε αγωγός απορροφη- 
τήρα συσκευής μαγειρείου θα εφοδιάζεται με: 


* Γίνεται μνεία των Οδηγιών που θα καταρτισθούν από τον Οργα¬ 
νισμό. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


• 1 λιποσσυλέκτη που θα μπορεί να αφαιρείται εύκολα 
για καθαρισμό, εκτός αν υπάρχει τοποθετημένη εναλλα¬ 
κτική διάταξη αφαίρεσης του λίπους, 

• 2 . πυροφράκτη τοποθετημένο στο κατώτερο άκρο του 
αγωγού, 

• 3 διατάξεις χειριζόμενες μέσα από το μαγειρείο για την 
διακοπή των ανεμιστήρων εξαερισμού, 

• 4 μόνιμα μέσα για κατάσβεση πυρκαϊάς μέσα στον 
αγωγό, και 

• 5 θυρίδες επιθεωρήσεως και καθαρισμού κατάλληλα 
τοποθετημένες. 

4.4. Μέσα στα περιφραγμένα κλιμακοστάσια μπορούν 
να ευρίσκονται μόνο κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής, ανελκυ¬ 
στήρες, ερμάρια από άκαυστα υλικά στα οποία αποθηκεύ¬ 
εται εξοπλισμός ασφαλείας και ανοικτοί πάγκοι πληροφο¬ 
ριών. Οι άλλοι υπάρχοντες χώροι μέσα στα περιφραγμένα 
κλιμακοστάσια: 

• θα κενούνται, θα κλείνονται μόνιμα, με το ηλεκτρικό 
σύστημα αποσυνδεδεμένο, ή 

• 2 θα διαχωρίζονται από το περιφραγμένο κλιμακοστά¬ 
σιο με την τοποθέτηση χωρισμάτων κλάσεως Α σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 26. 

Οι χώροι αυτοί μπορεί να έχουν απ’ ευθείας πρόσβαση 
στο περιφραγμένο κλιμακοστάσιο, εφόσον τοποθετού¬ 
νται θύρες κλάσεως Α σύμφωνα με τον κανονισμό 26 και 
υπό την ποούπόθεση ότι εγκαθίσταται σύστημα αυτομά¬ 
του ραντισμού {3ΡΗΙΝΚ1.ΕΒ) στους χώρους αυτούς. Πά¬ 
ντως, θαλαμίσκοι δεν θα επικοινωνούν απ’ ευθείας με το 
περιφραγμένο κλιμακοστάσιο. 

4.5. Σε περιφραγμένα κλιμακοστάσια δεν επιτρέπεται 
απ’ ευθείας πρόσβαση χώρων εκτός από κοινόχρηστους 
χώρους, διαδρόμους, κοινόχρηστους χώρους υγιεινής, χώ¬ 
ρους ειδικής κατηγορίας άλλα κλιμακοστάσια που απαι¬ 
τούνται από τον κανονισμό 28.1.5, χώρους ανοικτών κα- 
ταστ ρωμάτων και χώρους που καλύπτονται από την παρά¬ 
γραφο 4.4.2. 

4.6. Υπάρχοντες χώροι μηχανών κατηγορίας (10) που 
περιγράφονται στον κανονισμό 26.2.2 και υπάρχοντα γρα¬ 
φεία πίσω από πάγκους πληροφοριών που επικοινωνούν 
απ’ ευθείας με το περιφραγμένο κλιμακοστάσιο μπορεί να 
διατηρηθούν εφόσον προστατεύονται με ανιχνευτές κα¬ 
πνού και τα γραφεία πίσω από τους πάγκους πληροφοριών 
περιέχουν μόνο επίπλωση περιορισμένου κινδύνου πυρ- 
καίάς. 

4.7. Επιπλέον του φωτισμού ανάγκης που απαιτείται 
από τους κανονισμούς 11-1/42 και 111/11.5, τα μέσα διαφυ¬ 
γής, περιλαμβανομένων κλιμακοστασίων και εξόδων, 6α 
σημαίνονται με φωτεινές ή φωσφορίζουσες ενδεικτικές 
λωρίδες τοποθετημένες το πολύ 0,3 γπ πάνω από το κατά¬ 
στρωμα σε όλα τα σημεία των οδών διαφυγής περιλαμβα- 
νομένων γωνιών και διασταυρώσεων, Η σήμανση πρέπει 
να επιτρέπει στους επιβάτες να αναγνωρίζουν όλες τις 
οδούς διαφυγής και να ευρίσκουν εύκολα τις εξόδους δια¬ 
φυγής. 

Αν χρησιμοποιείται ηλεκτρικός φωτισμός, θα τροφοδο¬ 
τείται από την πηγή ενέργεια ανάγκης και θα έχει τέτοια 
διάταξη, ώστε η βλάβη ενός οποιουδήποτε φωτός ή η δια¬ 
κοπή σε μια φωτεινή λωρίδα δεν θα έχει ως συνέπεια να 
καταστεί η σήμανση αναποτελεσματική. Επιπροσθέτως, 
όλες οι σημάνσεις των οδών διαφυγής και των θέσεων του 
πυροσβεστικού εξοπλισμού 6α είναι από φωσφορίζον 
υλικό. Η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι ο φωτισμός αυτός ή ο 
φωσφορίζων εξοπλισμός έχει αξιολογηθεί, δοκιμασθεί και 


χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
που καταρτίζονται από τον Οργανισμό*. 

4.8. θα προβλέπεται σύστημα γενικού συναγερμού 
ανάγκης. Ο συναγερμός θα ακούεται σε όλους τους χώ¬ 
ρους ενδιαιτήσεως, στους συνήθεις χώρους εργασίας του 
πληρώματος και στα ανοικτά καταστρώματα και η στάθμη 
της ακουστικής πίεσής του θα είναι σύμφωνη με το πρό¬ 
τυπο σου έχει καταρτισθεί από τον Οργανισμό**. 

Ο συναγερμός θα συνεχίζει να λειτουργεί μετά την 
ενεργοποίησή του μέχρι να διακοπεί χειροκίνητα ή να δια¬ 
κοπεί προσωρινά από ένα μήνυμα μέσω του μεγαφωνικού 
συστήματος αναγγελίας. 

4.9. θα υπάρχει σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας ή 
άλλο αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας, που θα ακούγε- 
ται σε όλους τους χώρους ενδιαιτήσεως, υπηρεσίας, κοι¬ 
νόχρηστους χώρους, σταθμούς ελέγχου και ανοικτά κατα¬ 
στρώματα. 

4.10. Η επίπλωση στα περιφραγμένα κλιμακοστάσια θα 
περιορίζεται σε καθίσματα. 

Θα είναι μόνιμα, δεν θα υπερβαίνουν τα έξι σε κάθε κα¬ 
τάστρωμα μέσα σε κάθε περιφραγμένο κλιμακοστάσιο, θα 
είναι περιορισμένου κινδύνου πυρκαϊάς και δεν θα εμπο¬ 
δίζουν τη διαφυγή των επιβατών. Η Αρχή μπορεί να επι¬ 
τρέψει πρόσθετα καθίσματα στον κύριο χώρο υποδοχής 
εφόσον είναι μόνιμα, άκαυστα και δεν εμποδίζουν τη δια¬ 
φυγή των επιβατών. Η επίπλωση σε διαδρόμους επιβατών 
και πληρώματος που αποτελούν οδούς διαφυγής σε πε¬ 
ριοχές θαλαμίσκων δεν θα επιτρέπεται. Επιπλέον των 
ανωτέρω, ερμάρια από άκαυστα υλικά στα οποία αποθη¬ 
κεύεται εξοπλισμός ασφαλείας που απαιτείται από τους 
κανονισμούς, μπορεί να επιτραπούν. 

* 5. Στους χώρους ενδιαιτήσεως και υπηρεσίας, στα πε¬ 
ριφραγμένα κλιμακοστάσια και στους διαδρόμους θα 
εγκαθίσταται σύστημα αυτόματου ραντισμού, ανιχνεύ- 
σεως και αναγγελίας πυρκαϊάς που πληροί τις απαιτήσεις 
του κανονισμού 12 ή των κατευθυντηρίων οδηγιών που 
καταρτίζονται από τον Οργανισμό*, για εγκεκριμένο ισο¬ 
δύναμο σύστημα ραντισμού 

Σύστημα ραντισμού δεν απαιτείται να εγκαθίσταται σε ατο¬ 
μικά λουτρά και σε χώρους που παρουσιάζουν μικρό ή μηδε¬ 
νικό κίνδυνο πυρκαϊάς, όπως οι κενοί και παρόμοιοι χώροι. 

6.1. Όλα τα κλιμακοστάσια σε χώρους ενδιαιτήσεως και 
υπηρεσίας θα έχουν σκελετό χαλύβδινης κατασκευής, 
εκτός αν η Αρχή εγκρίνει τη χρήση άλλου ισοδύναμου υλι¬ 
κού και 9α περικλείονται από περιφράγματα που αποτε¬ 
λούνται από χωρίσματα κλάσεως «Α» με αποτελεσματικά 
μέσα κλεισίματος όλων των ανοιγμάτων με τις ακόλουθες 
εξαιρέσεις: 


* Γίνεται μνεία των κατευθυντηρίων οδηγιών που θα καταρτι- 
σθούν από τον Οργανισμό. 

'* Γίνεται μνεία του Κώδικα για συναγερμούς και ενδείκτες που 
υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α 686 (17). 

*** Γίνεται μνεία των κατευθυντηρίων οδηγιών που θα καταρτι- 
σθούν από τον Οργανισμό, 
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Κλίμακα που συνδέει δύο μόνο καταστρώματα δεν 
> ·ό·Γ/ται να είναι περίκλειστη, εφόσον η ακεραιότητα 
του καταστρώματος διατηρείται με κατάλληλα διαφράγ¬ 
ματα ή θύρες στο χώρο μεταξύ δύο καταστρωμάτων. 
Όταν μία θύρα είναι περίκλειστη στο χώρο μεταξύ δύο κα¬ 
ταστρωμάτων, το περιφραγμένο κλιμακοστάσιο θα προ¬ 
στατεύεται σύμφωνα με τους πίνακες για καταστρώματα 
στον Κανονισμό 26. 

• 2 Σε κοινόχρηστο χώρο μπορούν να τοποθετούνται 
ανοικτές κλίμακες με την προϋπόθεση ότι ευρίσκονται εξ 
ολοκλήρου μέσα στον κοινόχρηστο αυτό χώρο. 

6.2. Οι χώροι μηχανών κατηγορίας Α θα εφοδιάζονται 
με μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς που πληροί τις 
απαιτήσεις του κανονισμού 7. 

6.3. Οι αγωγοί αερισμού που διέρχονται από χωρίσματα 
κυρίων κατακορύφων ζωνών θα εφοδιάζονται με πυρο¬ 
φράκτη αυτόματου κλεισίματος, ασφαλή σε περίπτωση 
βλάβης, ο οποίος θα έχει επίσης δυνατότητα χειροκινήτου 
κλεισίματος από κάθε πλευρά του χωρίσματος. Επιπρο- 
σθέτως, πυροφράκτες αυτόματου κλεισίματος, ασφαλείς 
σε περίπτωση βλάβης με χειροκίνητο χειρισμό μέσα από 
το περίφραγμα θα τοποθετούνται μέσα σε όλους τους 
αγωγούς αερισμού που εξυπηρετούν τόσο χώρους ενδιαί¬ 
τησης και υπηρεσίας όσο και περιφραγμένους χώρους κλι¬ 
μακοστασίων, όπου διαπερνούν τα περιφράγματα αυτά. 
Οι αγωγοί αερισμού που διέρχονται από χώρισμα κύριας 
κατακόρυφης ζώνης χωρίς να εξυπηρετούν χώρους και 
στις δύο πλευρές της ζώνης ή διέρχονται από το περί¬ 
φραγμα κλιμακοστασίου χωρίς να εξυπηρετούν το χώρο 
του κλιμακοστασίου, δεν χρειάζεται να εφοδιάζονται με 
πυροφράκτες υπό την προϋπόθεση ότι οι αγωγοί είναι κα¬ 
τασκευασμένοι και μονωμένοι με βαθμό Α-60 και δεν 
έχουν ανοίγματα μέσα στον περιφραγμένο χώρο του κλι¬ 
μακοστασίου ή στον αγωγό στην πλευρά που δεν εξυπη¬ 
ρετείται άμεσα. 

6.4. Οι χώροι ειδικής κατηγορίας και οι χώροι φορτίου 
ΡΟ-ΠΟ θα πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών 37 και 
38 αντιστοίχως. 

6.5. Όλες οι θύρες πυρασφαλείας σε περιφράγματα 
των κλιμακοστασίων, διαφράγματα των κυρίων κατακορύ¬ 
φων ζωνών και οριακά χωρίσματα των μαγειρείων, οι 
οποίες τηρούνται συνήθως ανοικτές θα μπορούν να απε¬ 
λευθερώνονται από κεντρικό σταθμό ελέγχου και από 
θέση παρά την θύρα. 

Απόφαση Μ80 26(60) 

(υιοθετηθείσα την 10η Απριλίου 1992) 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11-1 
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1974 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 28(β) της Σύμβασης για 
τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που αναφέρεται στις 
λειτουργίες της Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη το άρθρο νΐΙΙ(β) της Διεθνούς Σύμβα¬ 
σης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα 
1974, η οποία θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «η Σύμ¬ 
βαση» που αφορά στις διαδικασίες τροποποίησης του Πα¬ 
ραρτήματος της Σύμβασης, εκτός από τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου I, 

Έχοντας υπόψη επίσης ότι με την Απόφαση Α.596 (15) 
η Σύνοδος αποφάσισε να δοθεί από τον Οργανισμό με¬ 
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γάλη προτεραιότητα στο έργο αυτό σκοπεύοντας στη βελ¬ 
τίωση της ασφάλειας των επιβατηγών οχηματαγωγών 
πλοίων, 

Αφού εξέτασε στην εξηκοστή σύνοδό της, τις τροπο¬ 
ποιήσεις στη Σύμβαση που προτάθηκαν και κυκλοφόρη¬ 
σαν σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (ί) αυτής, 

1. Υιοθετεί, σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (νί) της Σύμβα¬ 
σης, τις τροποποιήσεις στη Σύμβαση, κείμενα των οποίων 
δίνονται στο Παράρτημα της Απόφασης αυτής, 

2. Καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (ίν)(2) (ββ) 
της Σύμβασης ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι 
έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Απριλίου 1994 εκτός αν, 
πριν από την ημερομηνία αυτή, περισσότερα από το ένα 
τρίτο των Συμβαλλομένων Κρατών στη Σύμβαση, ή Συμ¬ 
βαλλόμενα Κράτη των οποίων το άθροισμα των εμπορικών 
τους στόλων δεν είναι ολιγώτερο από το 50% της ολικής 
χωρητικότητας του παγκοσμίου εμπορικού στόλου, έχουν 
γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις τους για τις τροποποιή¬ 
σεις, 

3. Καλεί τα Συμβαλλόμενα Κράτη να σημειώσουν ότι 
σύμφωνα με το άρθρο νΐΙΙ(β) (νϋ)(2) της Σύμβασης οι τρο¬ 
ποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 1994 
εφόσον γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με την ανωτέρω πα¬ 
ράγραφο 2, 

4. Παρακαλεί τον Γενικό Γραμματέα, κατ’ εφαρμογήν 
του άρθρου νΐΙΙ(β) (ν) της Σύμβασης να διαβιβάσει θεωρη¬ 
μένα αντίγραφα της απόφασης αυτής και του κειμένου 
των τροποποιήσεων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη στη Διεθνή Σύμβαση για 
την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα, 1974, 

5. Παρακαλεί ακόμη το Γ ενικό Γ ραμματέα να διαβιβάσει 
αντίγραφα της απόφασης στα μέλη του Οργανισμού που 
δεν είναι Συμβαλλόμενα Κράτη στη Σύμβαση. 

Τροποποιήσεις του Κεφαλαίου 11-1 της ΔΣ ΠΑΑΖΕΘ 
1974 

Κανονισμός 1. Εφαρμογή. 

Η υπάρχουσα παράγραφος 3 επαναριθμείται ως παρά¬ 
γραφος 3.1 και η νέα παράγραφος που ακολουθεί προστί¬ 
θεται μετά την παράγραφο 3.1 ως παράγραφος 3.2. 

«3.2. ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 

3.1, επιβατηγό πλοία που εκτελούν επισκευές, μετα- 
σκευές και μετατροπές για να συμμορφωθούν με τις απαι¬ 
τήσεις του κανονισμό 8.9 θα θεωρείται ότι αυτές δεν είναι 
ευρείας έκτασης.» 

Κανονισμός 8. Ευστάθεια Επιβατηγών πλοίων σε περί¬ 
πτωση βλάβης 

1. Το υπάρχον κείμενο μετά τον τίτλο αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο: 

«(Υπό την προϋπόθεση έγκρισης των διατάξεων της πα¬ 
ραγράφου 9, οι παράγραφοι 2.3.1 έως 2.3.4,2.4.5 και 6.2 
έχουν εφαρμογή σε επιβατηγό πλοία που ναυπηγήθηκαν 
κατά την ή μετά την 29 Απριλίου 1990. Οι παράγραφοι 

7.2, 7.3 και 7.4 εφαρμόζονται σε όλα τα επιβατηγό 
πλοία)». 

2. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 2.3.5 προστίθεται μετά 
την υπάρχουσα παράγραφο 2.3.4: 

«2.3.5. Για τα επιβατηγό πλοία που διαθέτουν χώρους 
για την φόρτωση οχημάτων ή άλλου φορτίου ειδικής κατη¬ 
γορίας, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 11-2/3 και ναυπηγή¬ 
θηκαν πριν την 29η Απριλίου 1990 μπορεί να επιτραπεί 
από την Αρχή: 

.1 μείωση του ελάχιστου εύρους της καμπύλης του θετι- 
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κού εναπομείναντα μοχλοβραχίονα επαναφοράς που ορί¬ 
ζεται στην παράγραφο 2.3.1 και 

.2 υπολογισμό του εναπομένοντα μοχλοβραχίονα επα¬ 
ναφοράς (ΟΖ) που αναφέρεται στην παράγραφο 2.3.3 
από τον παρακάτω τύπο: 

__, , ροπή κλίσης 

ΟΖ (σε μέτρα) = - 

εκτόπισμα 

Οπωσδήποτε σε καμμία περίπτωση αυτός ο μοχλοβρα¬ 
χίονας επαναφοράς δεν θα είναι μικρότερος από 0,09 πι. 

3. Η ακόλουθος νέα παράγραφος 9 προστίθεται μετά 
την υπάρχουσα παράγραφο 8: 

«9. Επιβατηγά πλοία που διαθέτουν χώρους για τη φόρ- 
τωση οχημάτων ή άλλων φορτίων ειδικής κατηγορίας 
όπως ορίζεται στον Κανονισμό 11-2/3 και ναυπηγήθηκαν 
πριν την 29η Απριλίου 1990 πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού όπως τροποποιή¬ 
θηκε από την Απόφαση ΜδΟ 12(56) και με την πρόσθετη 
παράγραφο 2.3.5, όχι αργότερα από την ημερομηνία που 
καθορίζεται παρακάτω, σύμφωνα με τη τιμή που λαμβάνει 
το κλάσμα Α/Α πιαχ όπως ορίζεται στο Παράρτημα της 
Διαδικασίας Υπολογισμού για τον καθορισμό των χαρα¬ 
κτηριστικών επιβίωσης των υπαρχόντων Επιβατηγών Οχη¬ 
ματαγωγών Πλοίων με τη χρήση της Απλοποιημένης Με¬ 
θόδου που βασίζεται στην Απόφαση Α.265 (VIII) που κα¬ 
ταρτίσθηκε απο την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας κατά 
την πεντηκοστή ενάτη σύνοδο τον Ιούνιο 1991 (Εγκύκλιος 
ΜδΟ/Οίτο. 574): 

Τιμή του κλάσματος Α/Α πτεχ Ημερομηνία συμμόρφωσης 


μικρότερο του 70% 
μεγαλύτερο του 70% και 
μικρότερο του 75% 
μεγαλύτερο του 75% και 
μικρότερο του 85% 
μεγαλύτερο του 85% και 
μικρότερο του 90% 
μεγαλύτερο του 90% και 
μικρότερο του 95% 


1 η Οκτωβρίου 1994 
1η Οκτωβρίου 1996 
1 η Οκτωβρίου 1998 
1 η Οκτωβρίου 2000 
1η Οκτωβρίου 2005 


Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού δεν απαιτείται να 
εφαρμοστούν σε πλοία με τιμή μεγαλύτερη ή ίση προς 


95%. 


ΑΠΟΦΑΣΗ Μ80 27 (61) 

(υιοθετηθείσα την 11η Δεκεμβρίου 1992) 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1974 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

Το άρθρο 28 (β) της Σύμβασης για τον Διεθνή Ναυτι¬ 
λιακό Οργανισμό που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής, 

ΈΧΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΨΗ το Αρθρο ΩΙΙΙ (β) της 
Διεθνούς Σύμβασης γ:α την Ασφάλεια της Ανθρώπινης 
Ζωής στη θάλασσα 1974, η οποία θα αναφέρεται στη συ¬ 
νέχεια ως «η Σύμβαση» που αφορά στις διαδικασίες τρο¬ 
ποποίησης του Παραρτήματος της Σύμβασης εκτός από 
τις διατάξεις του Κεφαλαίου I αυτής, 


ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ στην εξηκοστή πρώτη σύνοδό της 
τροποποιήσεις στη Σύμβαση που προτάθηκαν και κυκλο¬ 
φόρησαν σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (ί) αυτής, 

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (ϊν) της Σύμ¬ 
βασης, τις τροποποιήσεις της Σύμβασης το κείμενο των 
οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας από¬ 
φασης. 

2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII (8) (νϊ) (2) (ββ) 
της Σύμβασης ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι 
έχουν γίνει αποδεκτές την 1 η Απριλίου 1994, εκτός αν 
πριν από την ημερομηνία αυτή περισσότερα από το ένα 
τρίτο των Συμβαλλομένων Κρατών Μελών της Σύμβασης ή 
Συμβαλλόμενα Κράτη των οποίων το άθροισμα των εμπο¬ 
ρικών τους στόλων αποτελεί όχι λιγότερο από το 50% της 
ολικής χωρητικότητας του παγκοσμίου εμπορικού στόλου, 
έχουν γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις τους στις τροποποι¬ 
ήσεις. 

3. ΚΑΛΕΙ τα συμβαλλόμενα Κράτη να σημειώσουν ότι 
σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (νϋ) (2) της Σύμβασης, οι τρο¬ 
ποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ 1 η Οκτωβρίου 1994 εφ’ 
όσον γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με την παραπάνω παρά¬ 
γραφο 2. 

4. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το 
άρθρο VIII (β) (ν) της Σύμβασης να διαβιβάσει θεωρημένα 
αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του κειμένου των 
τροποποιήσεων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα σε 
όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη Μέλη στη Διεθνή Σύμβαση 
για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα, 
1974. 

5. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΑΚΟΜΗ τον Γενικό Γραμματέα να διαβι¬ 
βάσει αντίγραφα της απόφασης στα Μέλη του Οργανι¬ 
σμού που δεν είναι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στη Σύμ¬ 
βαση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ δΟΙΑδ 1974 

Πρόσβαση σε χώρους στην περιοχή φορτίου πετρελαιο¬ 
φόρων. 

1. Να προστεθούν τα ακόλουθα μετά την παράγραφο 
11 του Κανονισμού 11-1/2: 

«12 Πετρελαιοφόρο είναι το πετρελαιοφόρο που ορίζε¬ 
ται στον Κανονισμό 1 του Παραρτήματος I του Πρωτοκόλ¬ 
λου 1978 που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την 
πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία 1973.» 

2. Να προστεθεί νέος Κανονισμός 11-1/12-2: 

«Κανονισμός 12-2 

Πρόσβαση σε χώρους στην περιοχή 
φορτίου πετρελαιοφόρων 

1. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε πετρελαιοφόρα 
που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1 Οκτωβρίου 
1994.. 

2. Η πρόσβαση σε διαχωριστικά φρεάτια (ΟΟΡΡΕΒ- 
ϋΑΜδ) δεξαμενές έρματος, δεξαμενές φορτίου και άλ¬ 
λους χώρους στην περιοχή φορτίου θα γίνεται απ’ ευθείας 
από το ανοικτό κατάστρωμα και κατά τρόπο που θα εξα¬ 
σφαλίζει την πλήρη επιθεώρησή τους. Η πρόσβαση σε χώ¬ 
ρους διπυθμένων μπορεί να γίνεται διά μέσου αντλιοστα¬ 
σίου φορτίου, αντλιοστασίου διαχωριστικού φρεατίου 
(ϋΕΕΡ ΟΟΡΡΕΒϋΑΜ), σήραγγος σωληνώσεων ή παρο- 
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μοίων διαμερισμάτων με την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνο- 
νται υπόψη θέματα αερισμού. 

3. Για πρόσβαση δια μέσου οριζοντίων ανοιγμάτων, στο¬ 
μίων ή ανθρωποθυρίδων, οι διαστάσεις θα είναι επαρκείς 
ώστε να επιτρέπουν σε άτομο που φέρει αυτόνομη ανα¬ 
πνευστική συσκευή και προστατευτικό εξοπλισμό να ανε¬ 
βαίνει ή κατε βαίνει οποιαδήποτε κλίμακα χωρίς εμπόδιο 
και επίσης να εξασφαλίζουν καθαρό άνοιγμα για την διευ¬ 
κόλυνση της ανέλκυσης τραυματισμένου ατόμου από τον 
πυθμένα του χώρου. Το ελάχιστο καθαρό άνοιγμα δεν θα 
είναι μικρότερο των 600 γπιτι χ 600 πίπι. 

4. Γ ια πρόσβαση δια μέσου κατακορύφων ανοιγμάτων ή 
ανθρωποθυρίδων που εξασφαλίζουν διέλευση από την 
κατά μήκος ή κατά πλάτος πλευρά του χώρου το ελάχιστο 
καθαρό άνοιγμα δεν θα είναι μικρότερο από 600 πίπι χ 800 
γπιτι σε ύψος όχι μεγαλύτερο από 600 πίπι από το έλασμα 
του πυθμένος του σκάφους εκτός αν υπάρχουν δικτυωτά 
δάπεδα ή άλλα στηρίγματα ποδιών. 

5. Για πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους μικρότερου των 
5000 τόννων η Αρχή μπορεί να εγκρίνει μικρότερες δια¬ 
στάσεις σε ειδικές περιπτώσεις, αν μπορεί να αποδειχθεί 
ότι η δυνατότητα διέλευσης μέσω τέτοιων ανοιγμάτων ή 
απομάκρυνσης τραυματισμένου ατόμου είναι ικανοποιη¬ 
τική κατά την κρίση της Αρχής.» 

Κανονισμός 11-1 /37. 

Επικοινωνία μεταξύ γέφυρας ναυσιπλοΐας και 
χώρου μηχανών. 

3. Να αριθμηθεί η παρούσα παράγραφος ως παράγρα¬ 
φος 1 και να προστεθούν τα ακόλουθα: 

«2. Για πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1 
Οκτωβρίου 1894, αντί των διατάξεων της παραγράφου 1, 
εφαρμό ζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

Δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέσα θα προβλέπονται για 
τη διαβίβαση εντολών από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας στη 
θέση του χώρου μηχανών ή του χώρου ελέγχου από την 
οποία ελέγχονται κανονικά η ταχύτητα και η διεύθυνση 
ώσης των ελίκων. Το ένα από αυτά τα μέσα θα είναι ένας 
τηλέγραφος μηχανοστασίου που περιέχει οπτική ένδειξη 
των εντολών και απαιτήσεων τόσο στους χώρους μηχανών 
όσο και στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, θα προβλέπονται κα¬ 
τάλληλα μέσα επικοινωνίας από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας 
και το μηχανοστάσιο σε οποιαδήποτε άλλη θέση από την 
οποία μπορεί να ελεγχθεί η ταχύτητα ή η διεύθυνση ώσης 
των ελίκων.» 

Κανονισμός 11-1 /42. 

Πηγή ηλεκτρικός ενέργειας ανάγκης σε επιβατηγό πλοία 

4. Να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος μετά την πα¬ 
ράγραφο 3.2 του κανονισμού 11-1/42: 

«3.3. Η ακόλουθη διάταξη της παραγράφου 3.1.2 δεν 
θα εφαρμόζεται σε πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή 
μετά την 1 Οκτωβρίου 1994: 

Η μοναδική πηγή αποθήκευσης ενέργειας θα προστα¬ 
τεύεται έτσι ώστε να αποκλείεται η πλήρης εκκένωσή της 
από το αυτόματο σύστημα εκκίνησης, εκτός - αν υπάρχει 


δεύτερο ανεξάρτητο μέσο εκκίνησης του ηλεκτροπαρα- 
γωγού ζεύγους ανάγκης.» 

Κανονισμός 11-1/43. 

Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης σε φορτηγά πλοία. 

5. Να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος μετά την πα¬ 
ράγραφο 3.2 του κανονισμού Ν-1/43: 

«3.3. Η ακόλουθη διάταξη της παραγράφου 3.1.2 δεν 
θα εφαρμόζεται σε πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή 
μετά την 1 Οκτωβρίου 1994: 

Η μοναδική πηγή αποθηκευμένης ενέργειας θα προ¬ 
στατεύεται έτσι ώστε να αποκλείεται η πλήρης εκκένωσή 
της από το αυτόματο σύστημα εκκίνησης, εκτός αν υπάρ¬ 
χει δεύτερο ανεξάρτητο μέσο εκκίνησης της ηλεκτρογεν¬ 
νήτριας ανάγκης.» 

Κανονισμός ίί-1 /44 

Διατάξεις εκκίνησης για ηλεκτροπαραγωγά 
ζεύγη ανάγκης. 

6. Να προστεθεί η ακόλουθη νέα παράγραφος μετά την 
παράγραφο 2 του κανονισ μού 11-1 /44. 

«2.1. Πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1 
Οκτωβρίου 1994, αντί της διατάξεως της δεύτερης προ- 
τάσεως της παραγράφου 2, θα πληρούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: Η πηγή της αποθηκευμένης ενέργειας θα 
προστατεύεται έτσι ώστε να αποκλείεται η κρίσιμη εκκέ¬ 
νωσή της από το σύστημα αυτόματης εκκίνησης. Επιπρο- 
σθέτως θα υπάρχει δεύτερη πηγή ενέργειας για τρεις 
πρόσθετες εκκινήσεις μέσα σε 30 πρώτα λεπτά εκτός αν 
μπορεί να καταδειχθεί ότι η χειροκίνητη εκκίνηση είναι 
αποτελεσματική.» 

Κανονισμός 11-1 /45. 

Προφυλάξεις κατά τη ς ηλεκτροπληξίας πυρκαϊάς και 
άλλων κινδύνων ηλεκτρικής προέλευσης. 

7. Μετά την παράγραφο 3.2 του κανονισμού 11-1 /45 να 
προστεθούν τα ακόλουθα: 

«3.2-1. Γ ια πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά 
την 1 Οκτωβρίου 1994 η απαίτηση της παραγράφου 3.1 
δεν αποκλείει την χρήση περιορισμένων και τοπικά γειω- 
μένων συστημάτων με την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε 
πιθανόν προκύπτον ρεύμα δεν διέρχεται άμεσα διαμέσου 
οποιωνδήποτε επικινδύνων χώρων.» 

8. Να προστεθούν τα ακόλουθα μετά την παράγραφο 
4.2: 

«4.3. Πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1 
Οκτωβρίου 1994, αντί των διατάξεων της παραγράφου 
4.1. θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

. 1 Συστήματα διανομής γειωμένα δεν θα χρησιμοποιού¬ 
νται σε δεξαμενόπλοια εκτός αν επιτρέπεται από την πα¬ 
ράγραφο 4.3.2. 

.2 Η απαίτηση της παραγράφου 4.3.1 δεν αποκλείει την 
χρήση ουσιαστικά ασφαλών (ΙΝΤΠΙΝ5ΙΟΑΙ_1_Υ 8ΑΡΕ) κυ¬ 
κλωμάτων και επιπροσθέτως υπό συνθήκες εγκεκριμένες 
από την Αρχή την χρήση των ακολούθων γειωμένων συ¬ 
στημάτων: 

2.1. Κυκλωμάτων ισχύος, ελέγχου και μετρήσεων, όπου 
τεχνικοί λόγοι ή λόγοι ασφαλείας αποκλείουν την χρήση 
μη γειωμένου συστήματος με την προϋπόθεση ότι το 
ρεύμα στο σκάφος δεν υπερβαίνει τα 5 ΑΜΡ8 τόσο σε κα- 
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νονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες σφάλματος, ή 

2.2. περιορισμένα και τοπικά γειωμένα συστήματα με 
την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε πιθανόν προκύπτον 
ρεύμα δεν διέρχεται απευθείας δια μέσου οποιωνδήποτε 
επικινδύνων χώρων, ή 

2.3. δίκτυα ισχύος εναλλασσομένου ρεύματος ενδει- 
κνυόμενης τιμής 1000 V (μεταξύ φάσεων) και άνω, με την 
προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε πιθανό προκύπτον ρεύμα 
δεν διέρχεται απ’ ευθείας δια μέσου οποιωνδήποτε επι¬ 
κινδύνων χώρων.» 

Τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο 11-2 αναφερόμενες στις 
απαιτήσεις πυροπροστασίας νέων πλοίων. 

Κανονισμός 11-2/1 
Εφαρμογή 

9. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 1.1 ως εξής: 

«1.1. Εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά, τα μέρη Α, Γ, 

και Δ του κεφαλαίου αυτού θα εφαρμόζονται σε πλοία των 
οποίων οι τρόπιδες τοποθετήθηκαν ή τα οποία ευρίσκοντο 
σε παρόμοιο στάδιο κατασκευής την ή μετά την 1 Ιουλίου 
1986, και το μέρος Β του κεφαλαίου αυτού θα εφαρμόζε¬ 
ται σε πλοία των οποίων η τρόπιδα τοποθετήθηκε ή τα 
οποία ευρίσκονται σε παρόμοιο στάδιο κατασκευής την ή 
μετά την 1 Οκτωβρίου 199 4.» 

10. Να προστεθούν τα ακόλουθα στην υπάρχουσα πρό¬ 
ταση της παραγράφου 2: «και για πλοία που έχουν κατα- 
σκευασθεί πριν από την 1 Οκτωβρίου 1994 η Αρχή θα εξα¬ 
σφαλίζει ότι θα πληρούνται οι απαιτήσεις που εφαρμόζο¬ 
νται σύμφωνα με το Μέρος Β του Κεφαλαίου 11-2 της Διε¬ 
θνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής 
στη θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφά¬ 
σεις Μ30 1 (ΧΙΑ/), Μ30 6 (48), Μ30 13 (57), Μ30 22 (59) 
και Μ30 24 (60).» 

Κανονισμός 11-2/3 
Ορισμοί 

11. Να προστεθεί νέα παράγραφος 33 ως εξής: 

«33. Για πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 

1 Οκτωβρίου 1994, αντί του ορισμού των κυρίων κατακο- 
ρύφων ζωνών που δίδεται στην παράγραφο 9, θα εφαρμό¬ 
ζεται ο ακόλουθος ορισμός: 

Κύριες κατακόρυφες ζώνες είναι τα τμήματα στα οποία 
υπο διαιρείται το σκάφος, η υπερκατασκευή και τα υπερ- 
στεγάσματα με χωρίσματα κλάσης «Α», το μέσο μήκος και 
πλάτος των οποίων σε οποιοδήποτε κατάστρωμα δεν 
υπερβαίνει γενικά τα 40 μέτρα.» 

Διαστάσεις και μεγέθη δικτύου και αντλιών πυρκαϊάς 
Κανονισμός 11-2/4.4.2. 

12. Να προστεθούν τα ακόλουθα μετά την παράγραφο 
4.2: 

«4.2.1. Επιβατηγό πλοία που έχουν κατασκευασθεί την 
ή μετά την 1 Οκτωβρίου 1994, αντί των διατάξεων της πα¬ 
ραγράφου 4.2, θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Όταν οι δύο αντλίες καταθλίβουν ταυτόχρονα μέσω των 
ακροσωληνίων που καθορίζονται στην παράγραφο 8 και 
επαρκών λήψεων που εξασφαλίζουν την ποσότητα νερού 
που καθορίζεται στην παράγραφο 4.1, θα διατηρείται σε 


όλες τις λήψεις ελάχιστη πίεση 0,4 Ν/πιηι για πλοία ολικής 
χωρητικότητας 4000 κόρων και άνω και ο,3 Ν/πιηι για 
πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 4000 κόρων.» 

Κανονισμός 11-2/4.3.3.3 

13. Να προστεθούν τα ακόλουθα μετά την παράγραφο 
3.3.3: 

«3.3.3.1. Για πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή 
μετά την 1 Οκτωβρίου 1994, το εναλλακτικό μέσο που 
προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
3.3.3 θα είναι μια μηχανοκίνητη αντλία πυρκαϊάς ανάγκης 
με ανεξάρτητη κίνηση, της οποίας η πηγή ενέργειας και ο 
σύνδεσμος θάλασσας θα ευρίσκονται εκτός του χώρου 
μηχανών.» 

Κανονισμός 11-2/4.3.2.9 

14. Να προστεθούν τα ακόλουθα μετά την παράγραφο 
3.3.2.8: 

«3.3.2.9. Για πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή 
μετά την 1 Οκτωβρίου 1994, αντί των διατάξεων της πα¬ 
ραγράφου 3.3.2.Θ θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτή¬ 
σεις: 

Ο χώρος που περιέχει την αντλία πυρκαϊάς δεν θα έχει 
κοινά όρια με τους χώρους μηχανών κατηγορίας «Α» ή με 
τους χώρους που περιέχουν κύριες αντλίες πυρκαϊάς. 
Όπου τούτο δεν είναι πρακτικά δυνατό, το κοινό διά¬ 
φραγμα μεταξύ των δύο χώρων θα μονώνεται σε βαθμό 
κατασκευαστικής πυροπροστασίας ισοδύναμο με αυτόν 
που απαιτείται για σταθμό ελέγχου από τον Κανονισμό 
44.» 

Μηχανισμοί απελευθέρωσης του 002 

15. Μετά την παράγραφο 2.4 του κανονισμού 11-2/5 να 
προστεθούν οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«2.5. Συστήματα διοξειδίου του άνθρακα που εγκαθί¬ 
στανται την ή μετά την 1 Οκτωβρίου 1994 θα πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

1. θα προβλέπονται δύο χωριστά χειριστήρια για την 
απελευθέρωση του διοξειδίου του άνθρακα μέσα σε προ- 
στατευόμενο χώρο και την εξασφάλιση της ενεργοποίη¬ 
σης του συναγερμού. Το ένα χειριστήριο θα χρησιμοποιεί 
ται για την εκκένωση του αερίου από τα δοχεία αποθήκευ¬ 
σής του. Το δεύτερο χειριστήριο θα χρησιμοποιείται για το 
άνοιγμα του επιστομίου της σωληνώσεως που διοχετεύει 
το αέριο στον προστατευόμενο χώρο. 

2. Τα δύο χειριστήρια θα είναι τοποθετημένα μέσα σε 
ένα κιβώτιο απελευθέρωσης που θα σημαίνεται σαφώς για 
τον συγκεκριμένο χώρο. Αν το κιβώτιο, που περιέχει τα 
χειριστήρια, κλειδώνει, θα υπάρχει κλειδί του κιβωτίου σε 
περίβλημα με γυαλί που θα μπορεί να θραυσθεί τοποθε¬ 
τημένο σε εμφανή θέση κοντά στο κιβώτιο.» 

Απαγόρευση νέων εγκαταστάσεων συστημάτων 
αλογονωμένων υδρογονανθράκων. 

16. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 3.1 του κανονι¬ 
σμού 11-2/5 με την ακόλουθη: 

«3.1. Η χρήση των αλογονωμένων υδρογονανθράκων 
ως μέσων κατάσβεσης πυρκαϊάς επιτρέπεται μόνο σε χώ¬ 
ρους μηχανών, αντλιοστάσια και χώρους φορτίου που 
προορίζονται απο κλειστικά για τη μεταφορά οχημάτων 
που δεν μεταφέρουν οποιοδήποτε φορτίο. Νέες έγκατα- 
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στάσεις συστημάτων αλογονωμένων υδρογονανθράκων 
απαγορεύονται σε όλα τα πλοία.» 

Κανονισμός 11-2/13. 

Μόνιμα συστήματα ανίχνευσης και 
αν αγγελίας πυρκαϊάς. 

17. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 1.6 με την ακό¬ 
λουθη: 

«1.6. Οι ενδεικτικές μονάδες θα δείχνουν, κατ’ ελάχι¬ 
στο, το τμήμα στο οποίο έχει λειτουργήσει ανιχνευτής ή 
χειροκίνητος αναγγελτήρας. Μία τουλάχιστον μονάδα θα 
ευρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε να είναι εύκολα προσιτή 
από υπεύθυνα μέλη του πληρώματος σε κάθε στιγμή, όταν 
το πλοίο ταξιδεύει ή ευρίσκεται σε λιμάνι με εξαίρεση την 
περίπτωση που το πλοίο ευρίσκεται εκτός υπηρεσίας. Μια 
ενδεικτική μονάδα θα ευρίσκεται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας 
αν ο πίνακας ελέγχου ευρίσκεται στον κύριο σταθμό ελέγ¬ 
χου πυρκαϊάς.» 

18. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 1.8 με την ακό¬ 
λουθη: 

«1.8. Όπου το σύστημα ανίχνευσης πυρκαϊάς δεν περι¬ 
λαμβάνει μέσα για τον, εξ αποστάσεως, προσδιορισμό 
κάθε συγκεκριμένου ανιχνευτή, δεν θα επιτρέπεται κανο¬ 
νικά να καλύπτονται από ένα τμήμα χώροι ενδιαίτησης, 
υπηρεσίας και σταθμοί ελέγχου σε περισσότερα από ένα 
καταστρώματα, πλην τμήματος που καλύπτει περίκλειστο 
κλιμακοστάσιο. Για να αποφεύγεται η καθυστέρηση στον 
προσδιορισμό της εστίας της πυρκαϊάς, θα περιορίζεται 
κατά την κρίση της Αρχής ο αριθμός των κλειστών χώρων 
που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα. Δεν θα επιτρέπονται 
σε καμία περίπτωση περισσότεροι από πενήντα κλειστοί 
χώροι σε οποιοδήποτε τμήμα. Αν το σύστημα ανίχνευσης 
διαθέτει ανιχνευτές πυρκαϊάς οι οποίοι προσδιορίζονται 
μεμονωμένα και από απόσταση, τα τμήματα μπορούν να 
καλύπτουν πολλά καταστρώματα και να εξυπηρετούν 
οποιονδήποτε αριθμό κλειστών χώρων..» 

19. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 1.9 με την ακό¬ 
λουθη: 

«1.9. Σε επιβατηγό πλοία, εάν δεν υπάρχει σύστημα ανί¬ 
χνευσης πυρκαϊάς ικανό να προσδιορίζει εξ αποστάσεως 
κάθε συγκεκριμένο ανιχνευτή, ένα τμήμα ανιχνευτών δεν 
θα εξυπηρετεί χώρους και στις δύο πλευρές του πλοίου 
ούτε σε περισσότερα από ένα καταστρώματα, και δεν θα 
ευρίσκονται σε περισσότερες από μία κύριες κατακόρυ- 
φες ζώνες, με την εξαίρεση ότι η Αρχή μπορεί να επιτρέ¬ 
ψει ένα τμήμα ανιχνευτών να εξυπηρετεί και τις δύο πλευ¬ 
ρές του πλοίου και περισσότερα από ένα καταστρώματα, 
αν κρίνει ότι η προστασία του πλοίου από πυρκαϊά δεν θα 
ελλαττωθεί με τον τρόπο αυτό. Σε επιβατηγό πλοία που 
διαθέτουν ανιχνευτές πυρκαϊάς που προσδιορίζονται με¬ 
μονωμένα, ένα τμήμ α μπορεί να εξυπηρετεί χώρους και 
στις δύο πλευρές του πλοίου και σε πολλά καταστρώματα 
αλλά δεν μπορεί να ευρίσκεται σε περισσότερο από μία 
κύριες κατακόρυφες ζώνες.» 

20. Να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος 1.15: 

«1.15. Συστήματα ανίχνευσης πυρκαϊάς με δυνατότητα 

προσδιορισμού περιοχής ζώνης εγκατεστημένα την ή 
μετά την 1 Οκτωβρίου 1994 θα έχουν τέτοια διάταξη 
ώστε: 

-ένας βρόχος να μην μπορεί να υποστεί βλάβη από 
πυρκαϊά σε περισσότερα από ένα σημεία, 

- να προβλέπονται μέσα που εξασφαλίζουν ότι οποιο¬ 


δήποτε σφάλμα (π.χ. διακοπή ισχύος, βραχυκύκλωμα, γεί¬ 
ωση) που συμβαίνει στον βρόχο δεν καθιστά όλον τον 
βρόχο αναποτελεσματικό, 

- να λαμβάνονται μέτρα που να επιτρέπουν την αποκα¬ 
τάσταση της αρχικής διαμόρφωσης του συστήματος σε 
περίπτωση βλάβης (ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής, πληροφο¬ 
ρικής), 

- η πρώτη ενεργοποίηση αναγγελίας πυρκαϊάς να μην 
εμποδίζει οποιοδήποτε άλλο ανιχνευτή να ενεργοποιήσει 
περαιτέρω αναγγελίες πυρκαϊάς.» 

Κανονισμός 20 

Σχέδια ελέγχου πυρκαϊάς και γυμνάσια πυρκαϊάς. 

21. Να προστεθεί νέος κανονισμός 20.4 ως εξής: 

«Σε πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επι¬ 
βάτες, τα σχέδια και εγχειρίδια που απαιτούνται από τον 
κανονισμό αυτό θα παρέχουν πληροφορίες που αφορούν 
την πυροπροστασία, πυρανίχνευση και πυρόσβεση βάσει 
οδηγιών που εκδίδονται από τον Οργανισμό.» 

Κανονισμός 11-2/24 

Κύριες κατακόρυφες ζώνες και οριζόντιες ζώνες. 

22. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 1.1 ως εξής: 

«1.1. Σε πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 
επιβάτες, το σκάφος, η υπερκατασκευή και τα υπερστε- 
Υάσματα θα υποδιαιρούνται σε κύριες κατακόρυφες ζώ¬ 
νες με χωρίσματα κλάσης Α-60. 

Οι βαθμίδες και οι εσοχές θα περιορίζονται στο ελάχι¬ 
στο, αλλά όπου είναι αναγκαίες θα είναι επίσης χωρίσματα 
κλάσης Α-60. Όπου στη μία πλευρά του χωρίσματος 
υπάρχει χώρος κατηγορίας 26.2.2 (5), 26.2.2 (9) ή 26.2.2 
(10) ο βαθμός μόνωσης μπορεί να μειωθεί σε Α-Ο.» 

23. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 ως εξής: 

«2. Όσο είναι πρακτικά δυνατό, τα διαφράγματα που 
σχηματίζουν τα όρια των κυρίων κατακορύφων ζωνών 
πάνω από το κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων θα 
αποτελούν συνέχεια των στεγανών διαφραγμάτων υπο¬ 
διαίρεσης που ευρίσκονται αμέσως κάτω από το κατά¬ 
στρωμα στεγανών διαφραγμάτων. Το μήκος και το πλάτος 
των κυρίων κατακορύφων ζωνών μπορεί να επεκταθεί μέ 
χρι 48 μέτρα κατά μέγιστο με σκοπό να συμπέσουν τα 
άκρα των κυρίων κατακορύφων ζωνών με τα στεγανά δια¬ 
φράγματα υποδιαίρεσης ή να περιληφθεί ένας μεγάλος 
κοινόχρηστος χώρος που εκτείνεται σε ολόκληρο το μή¬ 
κος της κύριας κατακόρυφης ζώνης, με την προϋπόθεση 
ότι η συνολική επιφάνεια της κύριας κατακόρυφης ζώνης 
δεν υπερβαίνει τα 1600 ιτι σε οποιοδήποτε κατάστρωμα. 
Το μήκος ή πλάτος μιας κύριας κατακόρυφης ζώνης είναι 
η μέγιστη απόσταση μεταξύ των πιο απομακρυσμένων ση¬ 
μείων των διαφραγμάτων που την ορίζουν.» 

24. Να διαγράφει η αναφορά στον πίνακα 26.3. 

Κανονισμός 11-2/25 

Διαφράγματα μέσα σε κύρια κατακόρυφη ζώνη. 

25. Να προστεθούν τα ακόλουθα στην αρχή της πρώτης 
πρότασης της παραγράφου 2: 

«Σε πλοία που δεν μεταφέρουν περισσότερους από 36 
επιβάτες,» 

26. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 3 με την ακό¬ 
λουθη: 

«3. Όλα τα διαφράγματα που απαιτείται να είναι χωρί- 
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σματα κλάσης «Β» εκτός από τα διαφράγματα των διαδρό¬ 
μων που καθορίζονται στην παράγραφο 2, θα εκτείνονται 
από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και μέχρι το κέλυφος 
του πλοίου ή άλλα όρια, εκτός αν οι συνεχείς οροφές ή 
επενδύσεις κλάσης «Β» που είναι τοποθετημένες στις δύο 
πλευρές του διαφράγματος έχουν την ίδια τουλάχιστον 
αντίσταση στη φωτιά με το διάφραγμα, οπότε το διά¬ 
φραγμα μπορεί να καταλήγει στη συνεχή οροφή ή επέν¬ 
δυση.» 

Κανονισμός 11-2/26 

Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς διαφραγμάτων και κατα¬ 
στρωμάτων σε πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 
36 επιβάτες. 

27. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2.1 ως εξής: 

«2.1. Ο πίνακας 26.1 θα εφαρμόζεται σε διαφράγματα 

που δεν αποτελούν όρια κυρίων κατακορύφων ζωνών ή 
οριζοντίων ζωνών. Ο πίνακας 26.2 θα εφαρμόζεται σε κα¬ 
ταστρώματα που δεν σχηματίζουν βαθμίδες σε κύριες κα- 
τακόρυφες ζώνες ούτε διαχωρίζουν οριζόντιες ζώνες.» 

28. Στην παράγραφο 2.2 (3) να διαγραφούν οι λέξεις 
«και προθάλαμοι». 

29. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2.2 (4) ως εξής: 

«(4) Σταθμοί εγκατάλειψης και εξωτερικές οδοί διαφυ¬ 
γής. Περιοχή στοιβασίας σωστικών σκαφών. 

Ανοικτοί χώροι καταστρωμάτων και κλειστοί χώροι περι¬ 
πάτου που αποτελούν σταθμούς επιβίβασης και καθαίρε¬ 
σης σωσιβίων λέμβων και σωσιβίων σχεδιών. 

Σταθμοί συγκέντρωσης, εσωτερικοί και εξωτερικοί. 

Εξωτερικές κλίμακες και ανοικτά καταστρώματα που 
χρησιμοποιούνται ως οδοί διαφυγής. 


Η πλευρά του πλοίου μέχρι την ίσαλο γραμμή στην κατά¬ 
σταση πλεύσης ελάχιστου εκτοπίσματος και οι πλευρές 
της υπερκατασκευής και υπερστεγάσματος που ευρίσκο- 
νται πλησίον και κάτω από τις περιοχές επιβίβασης στις 
σωσίβιες σχεδίες και στους ολισθητήρες εγκατάλει¬ 
ψης.» 

30. Στην παράγραφο 2.2 (7) να προστεθεί στο τέλος 
«χειρουργεία.» 

31. Να διαγράφει από την παράγρ αφο 2.2 (9) η λέξη 
«χειρουργεία.» 

32. Στην παράγραφο 2.2 (11), να διαγράφει η λέξη 
«ανάγκης» μετά την λέξη «ηλεκτρογεννήτριες» και να δια¬ 
γράφει η αναφορά σε «χώρους ειδικής κατηγορίας» στην 
πρώτη, δεύτερη και εικοστή γραμμή. 

33. Να διαγραφούν οι παράγραφοι 2.4 και 2.5 και να 
επαναριθμηθεί η παρούσα παράγραφος 2.6 ως νέα παρά¬ 
γραφος 2.4. 

34. Να διαγράφει η παρούσα παράγραφος 2.7 και να 
προστεθεί νέα παράγραφος 2.5 ως ε ξής: 

«5. Η Αρχή θα καθορίζει αναφορικά με τους χώρους κα¬ 
τηγορίας (5) αν οι τιμές μόνωσης στον πίνακα 26.1 θα 
εφαρμόζονται στα άκρα υπερστεγασμάτων και υπερκατα¬ 
σκευών, και αν οι τιμές μόνωσης στον πίνακα 26.2 θα 
εφαρμόζονται στα εκτεθειμένα στον καιρό καταστρώμα 
τα. Σε καμία περίπτωση οι απαιτήσεις της κατηγορίας (5) 
του πίνακα 26.1 ή 26.2 θα επιβάλλουν κλείσιμο των χώρων 
που κατά την κρίση της Αρχής δεν χρειάζεται να είναι πε¬ 
ρίκλειστοι. 

35. Να αντικατασταθούν οι πίνακες 26.1 και 26.2 με 
τους ακόλουθους: 


ΠΙΝΑΚΑΣ 26.1. 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΖΩΝΕΣ Η’ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ 


Χώροι 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

Σταθμοί ελέγχου 

(1) 

Β-0» 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Κλίμακες 

(2) 


Α-0» 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-15 

Α-15 

Α-0° 

Α-0 

Α-15 

Α-30 

Α-15 

Α-30 

Διάδρομοι 

(3) 



Β-15 

Α-60 

Α-0 

Β-15 

Β-15 

Β-15 

Β-15 

Α-0 

Α-15 

Α-30 

Α-0 

Α-30 

Σταθμοί εγκατάλειψης 
και εξωτερικές 
οδοί διαφυγής 

(4) 





Α-0 

Α-60 6 

Α-60» 

Α-60 6 

Α-0 

Α-0 

Α-60 6 

Α-60 6 

Α-60 6 

Α-60 6 

Χώροι ανοικτών 
καταστρωμάτων 

(5) 





- 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Χώροι ενδιαίτησης 
μικρού κινδύνου 
πυρκαϊάς 

(6) 






Β-0 

Β-0 

Β-0 

0 

Α-0 

Α-0 

Α-30 

Α-0 

Α-30 


Χώροι ενδιαίτησης 
μέσου κινδύνου 
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Χώροι 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

πυρκαϊάς 

(7) 

Β-0 

Β-0 

0 

Α-0 

Α-15 

Α-60 

Α-15 

Α-60 

Χώροι ενδιαίτησης 








„ 


μεγάλου κινδύνου 
πυρκαϊάς 

(8) 


Β-0 

0 

Α-0 

Α-30 

Α-60 

Α-15 

Α-60 

Χώροι υγιεινής 
και παρόμοιοι 
χώροι 

(9) 



0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 


Δεξαμενές, κενοί 
χώροι και χώροι 
βοηθητικών μηχανημάτων 
που έχουν μικρό ή 
καθόλου κίνδυνο 

πυρκάίάς (10) Α-0® Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 


Χώροι βοηθη¬ 
τικών μηχανημάτων, 
χώροι φορτίου,δεξα¬ 
μενές φορτίου 
πετρελαίου και 
άλλες πετρε- 
λαιοδεξαμενές και 
λοιποί παρόμοιοι 


χώροι μέσου 
κινδύνου πυρκαϊάς 

(11) 

Α-0* Α-0 

Α-0 

Α-15 

Χώροι μη¬ 
χανών και 
κύρια μαγειρεία 

(12) 

Α-0» 

Α-0 

Α-60 

Αποθήκες, 
εργαστήρια, 
κυλικεία κλπ. 

(13) 


Α-0» 

Α-0 

Αλλοι χώροι 
στους οποίους 
αποθηκεύονται 
εύφλεκτα υγρά 

(14) 



Α-30 


ΠΙΝΑΚΑΣ 26.2 

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΖΩΝΕΣ ΟΥΤΕ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ 


Χώροι άνω 

Χώροι κάτω 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

Σταθμοί ελέγχου 

(1) 

Α-30 

Α-30 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-15 

Α-30 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-60 

Κλίμακες 

(2) 

Α-0 


Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-30 

Α-0 

Α-30 

Διάδρομοι 

(3) 

Α-15 

Α-0 

Α-0» Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-15 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-30 

Α-0 

Α-30 
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Χώροι 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 


Σταθμοί εγκα¬ 
τάλειψης και 
εξωτερικές οδοί 

διαφυγής (4) Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 - Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 


Χώροι ανοικτών 

καταστρωμάτων (5) Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 - Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 


Χώροι ενδιαίτησης 
μικρού κινδύνου 

πυρκαϊάς (6) Α-60 Α-15 Α-0 Α-60 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 


Χώροι ενδιαίτησης 
μέσου κινδύνου 

πυρκαϊάς (7) Α-60 Α-15 Α-15 Α-60 Α-0 Α-0 Α-15 Α-15 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 


Χώροι ενδιαίτησης 
μεγάλου κινδύνου 

πυρκαϊάς (8) Α-60 Α-15 Α-15 Α-60 Α-0 Α-15 Α-15 Α-30 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 


Χώροι υγιεινής 
και παρόμοιοι 

χώροι (9) Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 


Δεξαμενές, 
κενοί χώροι και 
χώροι βοηθητικών 
μηχανημάτων που 
έχουν μικρά ή 
καθόλου κίνδυνο 

πυρκαϊάς (10) Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0* Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 


Χώροι βοηθητικών 
μηχανημάτων, χώροι 
φορτίου,δεξαμενές 
φορτίου πετρελαίου 
και άλλες πετρε- 
λαιοδεξαμενές 
και λοιποί 
παρόμοιοι χώροι 
μέσου κινδύνου 

πυρκαϊάς (11) Α-60 Α-60 Α-60 Α-60 Α-0 Α-0 Α-15 Α-30 Α-0 Α-0 Α-0» Α-0 Α-0 Α-30 


Χώροι μηχανών 
και κύρια 

μαγειρεία (12) Α-60 Α-60 Α-60 Α-60 Α-0 Α-60 Α-60 Α-60 Α-0 Α-0 Α-30 Α-30* Α-0 Α-60 
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Χώροι (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 


Αποθήκες, 

εργαστήρια, 

κυλικεία κλπ. (13) Α-60 Α-30 Α-15 Α-60 Α-0 Α-15 Α-30 Α-30 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 


Αλλοι χώροι 
στους οποίους 
αποθηκεύονται 
εύφλεκτα 

υγρό (14) Α-60 Α-60 Α-60 Α-60 Α-0 

Σημειώσεις: 

Εφαρμόζονται στους πίνακες 26.1. και 26.2. 

α. Όπου γειτονικοί χώροι ευρίσκονται στην ίδια αριθμη¬ 
τική κατηγορία και εμφανίζεται ο δείκτης 3, δεν απαιτείται 
τοποθέτηση διαφράγματος ή καταστρώματος μεταξύ τέ¬ 
τοιων χώρων αν η Αρχή δεν το θεωρεί απαραίτητο. 

Για παράδειγμα στην κατηγορία (12) δεν χρειάζεται να 
απαιτηθεί διάφραγμα μεταξύ μαγειρείου και κυλικείων 
που αποτελούν παραρτήματα του μαγειρείου εφόσον τα 
διαφράγματα και καταστρώματα του κυλικείου διατηρούν 
την ακεραιότητα των οριακών χωρισμάτων του μαγει¬ 
ρείου. 

Απαιτείται, όμως, διάφραγμα μεταξύ μαγειρείου και χώ¬ 
ρου μηχανών αν και οι δύο αυτοί χώροι ανήκουν στην κατη¬ 
γορία (12). 

β. Η πλευρά του πλοίου μέχρι την ίσαλο στην κατάσταση 
πλεύσης ελάχιστου εκτοπίσματος, οι πλευρές της υπερ¬ 
κατασκευής και του υπερστεγάσματος που ευρίσκονται 
πλησίον και κάτω από τις σωσίβιες σχεδίες και τους ολι- 
σθητήρες εγκατάλειψης μπορεί να μειωθεί σε Α-30. 

γ. Όπου κοινόχρηστα αποχωρητήρια είναι εξολοκλήρου 
εγκατεστημένα μέσα στο περίφραγμα κλιμακοστασίου, τα 
διαφράγματα του κοινοχρήστου αποχωρητηρίου μέσα στο 
περίφραγμα του κλιμακοστασίου μπορεί να έχουν ακε¬ 
ραιότητα κλάσεως «Β». 

36. Να διαγραφούν οι πίνακες 26.3 και 26.4. 

Κανονισμός 11-2/28 
Μέσα διαφυγής. 

37. Να διαγράφει «να ενδιαιτηθούν ή» από την τελευ¬ 
ταία πρόταση της παραγράφου 1.1. 

38. Να αντικατασταθεί ηπαράγραφος 1.4 μετην ακό¬ 
λουθη: 

«1.4. Διάδρομος, προθάλαμος, ή τμήμα διαδρόμου από 
όπου υπάρχει μία μόνο οδός διαφυγής, θα απαγορεύε¬ 
ται.» 

39. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 1.5 με την ακό¬ 
λουθη: 

«.5 Ένα τουλάχιστον από τα μέσα διαφυγής που απαι¬ 
τούνται από τις παραγράφους 1.1 και 1.2 θα αποτελείται 
από ένα εύκολα προσιτό περίκλειστο κλιμακοστάσιο που 
θα παρέχει συνεχή προστασία από την πυρκαϊά από το 
επίπεδο εκδήλωσής της μέχρι τα αντίστοιχα καταστρώ¬ 
ματα επιβίβασης στις σωσίβιες λέμβους και σχεδίες ή μέ¬ 
χρι το ανώτατο εκτεθειμένο στον καιρό κατάστρωμα αν το 
κατά στρώμα επιβίβασης δενεκτείνεται μέχρι την εξετα¬ 
ζόμενη κύρια κατα κόρυφη ζώνη. Στην τελευταία περί¬ 
πτωση θα προβλέπεται απ’ ευθείας πρόσβαση στο κατά¬ 
στρωμα επιβίβασης μέσω εξωτερικών ανοικτών κλιμακο¬ 
στασίων και διαβάσεων και θα υπάρχει φωτισμός ανάγκης 


Α-30 Α-60 Α-60 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 Α-0 

σύμφωνα μετον κανονισμό 111/11.5 και αντιολισθητικές 
επιφάνειες στο δάπεδο. Οριακά χωρίσματα που αντικρύ- 
ζουν εξωτερικά ανοικτά κλιμακοστάσια και διαβάσεις που 
αποτελούν τμήμα οδού διαφυγής καθώς και οριακά χωρί¬ 
σματα που ευρίσκονται σε τέτοια θέση που η καταστροφή 
τους κατά τη διάρκεια πυρκαϊάς θα παρεμπόδιζε την δια¬ 
φυγή προς το κατάστρωμα επιβίβασης, θα έχουν αντοχή 
σε πυρκαϊά, περιλαμβανομένων των τιμών μόνωσης, σύμ¬ 
φωνα με τους πίνακες του κανονισμού 11-2/26. Τα πλάτη, 
ο αριθμός και η συνέχεια των διαφυγών θα είναι ως ακο¬ 
λούθως: 

.1 Το καθαρό πλάτος των κλιμακοστασίων δενθα είναι 
μικρότερο από 900 χιλιοστόμετρα. Τα κλιμακοστάσια θα 
εφοδιάζονται μεχειραγωγούς σε κάθε πλευρά. Το ελάχι¬ 
στο καθαρό πλάτος των κλιμακοστασίων θα αυξάνεται 
κατά 10 χιλιοστόμετρα για κάθε άτομο πέραν των 90 ατό¬ 
μων. Το μέγιστο καθαρό πλάτος μεταξύ των χειραγωγών, 
όπου το πλάτος των κλιμακοστασίων είναι μεγαλύτερο 
από 900 χιλιοστόμετρα θα είναι 1800 χιλιοστόμετρα. Ο 
συνολικός αριθμός ατόμων που διαφεύγει μέσω τέτοιων 
κλιμακοστασίων θα θεωρείται ότι είναι τα δύο τρίτα του 
πληρώματος και ο συνολικός αριθμός επιβατών στις πε¬ 
ριοχές που εξυπηρετούνται από τα κλιμακοστάσια αυτά. 
Το πλάτος των κλιμακοστασίων θα ανταποκρίνεται σε 
πρότυπα όχι κατώτερα από εκείνα που υιοθετούνται από 
τον Οργανισμό. 

.2 Όλα τα κλιμακοστάσια που υπολογίζονται για περισ¬ 
σότερα από 90 άτομα θα τοποθετούνται κατά το διάμηκες 
του πλοίου. 

.3 Οι διαστάσεις ανοιγμάτων θυρών και διαδρόμων και 
ενδιαμέσων πλατυσκάλων που περιλαμβάνονται στα μέσα 
διαφυγής θα υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα κλι¬ 
μακοστάσια. 

.4 Η κατακόρυφη άνοδος των κλιμακοστασίων χωρίς 
πρόβλεψη πλατύσκαλου δεν θα υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα 
και ηγωνία κλίσεως δεν θα είναι μεγαλύτερη από 45 μοί¬ 
ρες. 

.5 Τα πλατύσκαλα στο επίπεδο κάθε καταστρώματος, 
δενθα έχουν επιφάνεια μικρότερη από 2 τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και θα αυξάνονται κατά 1 τετραγωνικό μέτρο για κάθε 
10 άτομα άνω των 20 ατόμων αλλά δεν χρειάζεται να 
υπερβαίνουν τα 16 τετραγωνικά μέτρα, εκτός από εκείνα 
τα πλατύσκαλα που εξυπηρετούν κοινόχρηστους χώρους 
που έχουν απ’ ευθείας πρόσβαση στο περίφραγμα του 
κλιμακοστασίου. 

40. Να προστεθούν νέες παράγραφοι 1.9 και 1.10 ωςα- 
κολούθως: 

«.9 Όπου η Αρχή έχει χορηγήσει εξαίρεση υπό τις 
προϋπο θέσεις της παραγράφου 1.1, το μοναδικό μέσο 
διαφυγής θα παρέχει ασφαλή διαφυγή. Πάντως, τα κλιμα¬ 
κοστάσια δεν θα έχουν καθαρό πλάτος μικρότερο από 800 
χιλιοστόμετρα μεχειραγωγούς και στις δύο πλευρές. 
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. 10 Επιπλέον του φωτισμού ανάγκης που απαιτείται από 
τους κανονισμούς 11-1/42 και 111/11.5, τα μέσα διαφυγής 
περιλαμβανομένων κλιμακοστασίων και εξόδων, θα ση- 
μαίνονται με φωτεινές ή φωσφορίζουσες ενδεικτικές λω¬ 
ρίδες τοποθετημένες το πολύ 0,3 γπ πάνω από το κατά¬ 
στρωμα σε όλα τα σημεία των οδών διαφυγής περιλαμβα- 
νομένων γωνιών και διασταυρώσεων. Η σήμανση πρέπει 
να επιτρέπει στους επιβάτες να αναγνωρίζουν όλες τις 
οδούς διαφυγής και να ευρίσκουν εύκολα τις εξόδους δια¬ 
φυγής. Αν χρησιμοποιείται ηλεκτρικός φωτισμός, θα τρο¬ 
φοδοτείται από την πηγή ενέργειας ανάγκης και θα έχει 
τέτοια διάταξη ώστε η βλάβη ενός οποιουδήποτε φωτός ή 
η διακοπή σε μιά οποιαδήποτε λωρίδα δεν θα έχει ως συ¬ 
νέπεια να καταστεί η σήμανση αναποτελεσματική. Επι- 
προσθέτως, όλες οι σημάνσεις των οδών διαφυγής και των 
θέσεων του πυροσβεστικού εξοπλισμού θα είναι από φω- 
σφορίζον υλικό ή θα είναι φωτεινές. Η Αρχή θα εξασφαλί¬ 
ζει ότι ο φωτισμός αυτός ή ο φωσφορίζων εξοπλισμός έχει 
αξιολογηθεί, δοκιμασθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με- 
τις κατευθυντήριες οδηγίες που καταρτίζονται από τον 
Οργανισμό.» 

41. Να προστεθεί νέα παράγραφος 3.3 ωςακολούθως: 
«3.3. θα προβλέπονται δύο μέσα διαφυγής από χώρο 
ελέγχου μηχανών που ευρίσκεται μέσα σε χώρο μηχανών, 
από τα οποία ένα τουλάχιστον θα παρέχει συνεχή προστα¬ 
σία από την πυρκαϊά μέχρι μία ασφαλή θέση έξω από τον 
χώρο μηχανών.» 

Κανονισμός 11-2/29 

Προστασία κλιμάκων και ανελκυστήρων 
σε χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας. 

42. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 2 με την ακό¬ 
λουθη: 

«2. Τα περιφράγματα των κλιμάκων θα έχουν απ’ ευ¬ 
θείας επικοινωνία με τους διαδρόμους και επαρκή επιφά¬ 
νεια για την αποφυγή συνωστισμού λαμβανομένου υπόψη 
του αριθμού των ατόμων που θα μπορούσαν να χρησιμο¬ 
ποιήσουν τις κλίμακες σε περίπτωση ανάγκης. Στο εσωτε¬ 
ρικό της περιμέτρου των περιφραγμάτων αυτών, επιτρέ¬ 
πεται να υπάρχουν μόνον κοινόχρηστα αποχωρητήρια, ερ¬ 
μάρια από άκαυστο υλικό που προορίζονται για την αποθή¬ 
κευση εξοπλισμού ασφαλείας και ανοικτοί πάγκοι πληρο¬ 
φοριών. Μόνον κοινόχρηστοι χώροι, διάδρομοι, κοινόχρη¬ 
στα αποχωρητήρια, χώροι ειδικής κατηγορίας, άλλα κλιμα¬ 
κοστάσια διαφυγής που απαιτούνται από τον κανονισμό 
28.1.5 και εξωτερικοί χώροι επιτρέπεται να έχουν απ’ ευ¬ 
θείας πρόσβαση στα περιφράγματα των κλιμακοστα¬ 
σίων. 

Κανονισμός 11-2/30 
Ανοίγματα σε χωρίσματα κλάσεως «Α» 

43. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 4 με την ακό¬ 
λουθη: 

«4. Οι θύρες πυρασφαλείας στα διαφράγματα των κυ¬ 
ρίων κατακορύφων ζωνών και των περιφραγμάτων των 
κλιμάκων θα ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

.1 Οι θύρες θα είναι αυτοκλειόμενου τύπου ικανές να 
κλείνουν με κλίση του πλοίου 3.5 μοιρών που να αντιτίθε- 
ται στο κλείσιμο, και θα κλείνουν με περίπου σταθερή τα¬ 
χύτητα σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 40 δευτερόλεπτα και 


όχι μικρότερο από 10 δευτερόλεπτα όταν το πλοίο ευρί- 
σκεται σε όρθια θέση. 

.2 Τηλεχειριζόμενες συρόμενες θύρες ή μηχανοκίνητες 
θύρες θα εφοδιάζονται με σύστημα αναγγελίας που ηχεί 
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα αλλά όχι περισσότερο από 
10 δευτερόλεπτα πριν αρχίσει να κινείται η θύρα και συνε¬ 
χίζει να ηχεί μέχρι να κλείσει τελείως η θύρα. θύρες σχε¬ 
διασμένες να ανοίγουν, όταν έλθουν σε επαφή με ένα 
αντικείμενο στη διαδρομή τους θα ξανανοίγουν ικανοποι¬ 
ητικά ώστε να αφή νουν καθαρό άνοιγμα τουλάχιστον 0,75 
μέτρα, αλλά όχι περισσότερο από 1 μέτρο. 

.3 Όλες οι θύρες θα είναι ικανές να απελευθερώνονται 
αυτόματα και από απόσταση από ένα συνεχώς επανδρω¬ 
μένο κεντρικό σταθμό ελέγχου, είτε ταυτόχρονα, είτε 
καθ’ ομάδες, και επιπλέον τοπικά από κάθε θέση και στις 
δύο πλευρές της θύρας. Στον πίνακα ελέγχου πυρκαϊάς 
στον συνεχώς επανδρωμένο κεντρικό σταθμό ελέγχου, 
πρέπει να υπάρχει ένδειξη αν κάθε μία από τις τηλεχειρι¬ 
ζόμενες θύρες είναι κλειστή. Ο μηχανισμός απελευθέρω¬ 
σης θα είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε η θύρα να κλείνει αυ¬ 
τόματα σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ελέγχου ή 
της κεντρικής παροχής ενέργειας. Οι διακόπτες απελευ¬ 
θέρωσης θα είναι τύπου «ανοικτού - κλειστού» (ΟΝ - ΟΡΡ) 
ώστε να αποφεύγεται αυτόματη αποκατάσταση του συ¬ 
στήματος. Αγκιστρα συγκράτησης που δεν απελευθερώ¬ 
νονται από κεντρικό σταθμό ελέγχου απαγορεύονται. 

.4 θα προβλέπονται τοπικοί συσσωρευτές παροχής 
ενέργειας για μηχανοκίνητες θύρες κοντά στις θύρες, που 
θα επιτρέπουν τον χειρισμό των θυρών τουλάχιστον δέκα 
φορές (πλήρες άνοιγμα και κλείσιμο) με την χρήση των το¬ 
πικών χειριστηρίων. 

.5 Οι δίφυλλες θύρες, εφοδιασμένες με μάνδαλο ανα¬ 
γκαίο για την ακεραιότητά τους έναντι πυρκαϊάς, θα έχουν 
μάνδαλο που ενεργοποιείται αυτόματα από την λειτουργία 
των θυρών, όταν απελευθερώνονται από το σύστημα. 

.6 θύρες οι οποίες έχουν απ’ ευθείας πρόσβαση σε χώ¬ 
ρους ειδικής κατηγορίας και είναι μηχανοκίνητες και αυ- 
τοκλειόμενες δεν χρειάζεται να εφοδιάζονται με τα συ¬ 
στήματα αναγγελίας και τους μηχανισμούς απ ελευθέρω- 
σης από απόσταση που απαιτούνται από τα εδάφια .2 και 
.3.» 

44. Στην αρχή της παραγράφου 5 να προστεθούν τα 
ακόλουθα: «Σε πλοία που μεταφέρουν περισσότερους 
από 36 επιβάτες.» 

45. Στο τέλος της πρώτης πρότασης της παραγράφου 6 
να προστεθούν τα ακόλουθα: «υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχει απαίτηση στον κανονισμό 33.3 αυτά τα 
οριακά χωρίσματα να έχουν ακεραιότητα κλάσεως «Α».» 

46. Να προστεθεί νέα παράγραφος 7 ως ακολούθως: 

«7. Ολες οι θύρες κλάσεως «Α» που ευρίσκονται σε κλι¬ 
μακοστάσια, κοινόχρηστους χώρους και διαφράγματα κυ¬ 
ρίων κατακορύφων ζωνών σε οδούς διαφυγής θα εφοδιά¬ 
ζονται με αυτόκλειστη θυρίδα διέλευσης ευκάμπτου σω- 
λήνος της οποίας το υλικό η κατασκευή και η αντοχή στην 
πυρκαϊά θα είναι ισοδύναμη με την θύρα στην οποία είναι 
τοποθετημένη και η οποία θα έχει ελεύθερο τετράγωνο 
άνοιγμα 150 χιλιοστομέτρων,όταν η θύρα είναι κλειστή και 
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θα εφαρμόζει στο κάτω άκρο της θύρας, απέναντι από 
τους γιγγλυμούς της θύρας, ή σε περίπτωση συρομένων 
θυρών, πλησιέστερα στο άνοιγμα.» 

Κανονισμός 11-2/31 
Ανοίγματα σε χωρίσματα κλάσης «Β» 

47. Η παράγραφος 1 να επαναριθμηθεί ως 1.1 και να 
τροποποιηθεί η πρώτη πρόταση ως εξής: «Οι θύρες και τα 
πλαίσιά τους σε χωρίσματα κλάσης «Β» και τα μέσα ασφά¬ 
λισής τους θα εξασφαλίζουν τρό πο κλεισίματος που θα 
έχει αντίσταση στην πυρκαϊά ισοδύναμη προς εκείνη των 
χωρισμάτων* με την εξαίρεση ότι μπορεί να επιτρέπονται 
ανοίγματα αερισμού στο κατώτερο τμήμα τέτοιων θυ¬ 
ρών.». * 

48. Να προστεθεί νέα παράγραφος 1.2 ως εξής: «1.2. 
Οι θύρες θαλαμίσκων σε χωρίσματα κλάσεως «Β» θα είναι 
αυτοκλειόμενου τύπου. Διατάξεις συγκράτησης δεν επι¬ 
τρέπονται.». 

49. Στην αρχή της παραγράφου 3 να προστεθούν τα 
ακόλουθα: «Σε πλοία που μεταφέρουν περισσότερο από 
36 επιβάτες.» 

Κανονισμός 11-2/32 

Συστήματα αερισμού 

Η παράγραφος 1.1 τροποποιείται με την διαγραφή των 
λέξεων «16.2 μέχρι 16.9» στο τέλος της πρότασης και την 
αντικατάστασή τους με «16.2 μέχρι 16.6,16.8 και 16.9.». 

50. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 1.5 με την ακό¬ 
λουθη: 

«1.5. Οι περίκλειστοι χώροι κλιμακοστασίου θα αερίζο¬ 
νται και θα εξυπηρετούνται μόνο από ένα ανεξάρτητο σύ¬ 
στημα ανεμιστήρα και αεραγωγών που δεν θα εξυπηρε¬ 
τούν οποιουσδήποτε άλλους χώρους στο σύστημα χειρι¬ 
σμού.» 

Προστίθενται οι ακόλουθες νέες παραγράφοι 1.8 και 
1.9: 

«1.8. Οι αγωγοί αερισμού θα εφοδιάζονται με κατάλ¬ 
ληλα τοποθετημένα στόμια για επιθεώρηση και καθαρι¬ 
σμό, όπου τούτο είναι λογικό και πρακτικά δυνατό. 

1.9. Οι αγωγοί απαγωγής από συσκευές μαγειρείου στους 
οποίους είναι πιθανή η συσσώρευση ελαίου ή λίπους θα 
πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 11-1/16.3.2.1 και 
16.3.2.2 και θα εφοδιάζονται με: 

.1 λιποσυλλέκτη που θα μπορεί να αφαιρείται εύκολα 
για καθαρισμό εκτός αν υπάρχει τοποθετημένο εναλλα¬ 
κτικό εγκεκριμένο σύστημα απομάκρυνσης του λίπους, 

.2 πυροφράκτη τ οποθετημένο στο κατώτερο άκρο του 
αγωγού, ο οποίος θα είναι αυτόματος και τηλεχειριζόμε¬ 
νος και επιπροσθέτως τηλεχειριζόμενο πυ ροφράκτη το¬ 
ποθετημένο στο ανώτερο άκρο του αγωγού, 

.3 μόνιμα μέσα για κατάσβεση πυρκαϊάς μέσα στον 
αγωγό, 

.4 διατάξεις τηλεχειρισμού για την διακοπή των ανεμι¬ 
στήρων παροχής και απαγωγής αέρα, για την λειτουργία 
των πυροφρακτών που αναφέρονται στο εδάφιο .2 και για 
την λειτουργία του συστήματος κατάσβεσης πυρκαϊάς, οι 
οποίες θα είναι τοποθετημένες σε θέση πλησίον γης εισά- 


* Γίνεται μνεία της Σύστασης για τις μεθόδους πυριμάχων Δομι¬ 
κών για χωρίσματα κλάσης «Α», «Β» και «Ρ», που υιοθετήθηκε 
με την Απόφαση Α.517 (13).» 


δου του μαγειρείου. Οταν υπάρχει εγκατεστημένο σύ¬ 
στημα πολλαπλών κλάδων, θα προβλέπονται μέσα για το 
κλείσιμο όλων των κλάδων που εξαερίζουν μέσω του κυ¬ 
ρίου ιδίου αγωγού πριν διοχετευθεί ένα κατασβεστικό 
μέσο μέσα στο σύστημα, και 

.5 κατάλληλα τοποθετημένα στόμια για επιθεώρηση και 
καθαρισμό.» 

Κανονισμός 11-2/33 
Παράθυρα και παραφωτίδες. 

51. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 ως εξής: «2. 
Παρά τις απαιτήσεις των πινάκων των κανονισμών 26 και 
27, όλα τα παράθυρα και οι παραφωτίδες σε διαφράγματα 
που χωρίζουν τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και 
τους σταθμούς ελέγχου από το ύπαιθρο θα κατασκευάζο¬ 
νται από χάλυβα ή άλλο κατάλληλο υλικό. Το γυαλί θα συ¬ 
γκροτείται με στιλπνή αρμοκαλύπτρα ή γωνία.» 

52. Να προστεθεί νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως: 

«3. Παράθυρα που αντικρύζουν σωστικά μέσα, περιοχές 

επιβίβασης και συγκέντρωσης, εξωτερικές κλίμακες και 
ανοικτά καταστρώματα που χρησιμοποιούνται ως οδοί δια¬ 
φυγής, και παράθυρα που ευρίσκονται κάτω από περιοχές 
επιβίβασης σε σωσίβιες σχεδίες και ολισθητήρες διαφυ¬ 
γής θα έχουν ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς όπως απαιτεί¬ 
ται από τους πίνακες του Κανονισμού 11-2/26. Οπου 
υπάρχουν κεφαλές αυτόματου ραντισμού που εξυπηρε¬ 
τούν αποκλειστικά τα παράθυρα, μπορούν να γίνουν δεκτά 
ως ισοδύναμα παράθυρα κλάσεως Α-0. Παράθυρα που 
ευρίσκονται στην πλευρά του πλοίου κάτω από περιοχές 
επιβίβασης σε σωσίβιες λέμβους θα έχουν ακεραιότητα 
έναντι πυρκαϊάς τουλάχιστον κλάσεως Α-0.» 

Κανονισμός 11-2/34 
Περιορισμένη χρ ήση καυσίμων υλικών. 

53. Να παρεμβληθούν οι λέξεις «τα φράγματα αέρα» με¬ 
ταξύ των λέξεων «τα στηρίγματα» και «οι οροφές» στην 
πρώτη πρόταση της παραγράφου 1. 

54. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Η επίπλωση στα περιφραγμένα κλιμακοστάσια θα 
περιορίζεται σε καθίσματα, θα είναι μόνιμα, δεν θα υπερ¬ 
βαίνουν τα έξι σε κάθε κατάστρωμα, μέσα σε κάθε περι¬ 
φραγμένο κλιμακοστάσιο, θα είναι περιορισμένου κινδύ¬ 
νου πυρκαϊάς και δεν θα εμποδίζουν την διαφυγή επιβα¬ 
τών. Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει πρόσθετα καθίσματα 
στον κύριο χώρο υποδοχής εφόσον είναι μόνιμα, άκαυστα 
και δεν εμποδίζουν την διαφυγή των επιβατών. Η επί¬ 
πλωση σε διαδρόμους επιβατών και πληρώματος που απο¬ 
τελούν οδούς διαφυγής σε περιοχές θαλαμίσκων δεν θα 
επιτρέπεται. Επί πλέον των ανωτέρω, ερμάρια από άκαυ¬ 
στα υλικά στα οποία αποθηκεύεται εξοπλισμός ασφαλείας 
που απαιτείται από τους κανονισμούς, μπορεί να επιτρα- 
πούν. 

Κανονισμός 11-2/36 

Μόνιμα συστήματα ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς, συστήματα 
αυτομάτου ραντισμού, ανίχνευσης 
και αναγγελίας πυρκαϊάς. 

55. Να αντικατασταθεί ο κανονισμός 36 με τον ακό¬ 
λουθο: «Μόνιμα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας 
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πυρκαϊάς και συστήματα αυτομάτου ραντισμού, ανίχνευ¬ 
σης και αναγγελίας πυρκαϊάς.». 

1. Σε επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότε¬ 
ρους από 36 επιβάτες θα εγκαθίσταται σε όλη την έκταση 
κάθε χωριστής ζώνης, είτε κατακόρυφης, είτε οριζόντιας, 
σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και, 
όπου θεωρείται ανάγκαιο από την Αρχή, στους σταθμούς 
ελέγχου, εκτός από τους χώρους που δεν παρουσιάζουν 
σημαντικό κίνδυνο πυρκαϊάς, όπ ως κενοί χώροι, χώροι 
υγιεινής κ.λπ., είτε: 

.1 μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρ- 
καϊάς, εγκεκριμένου τύπου που πληροί τις απαιτήσεις του 
κανονισμού 13 και έχει εγκατασταθεί και διαταχθεί έτσι 
ώστε να ανιχνεύει την παρουσία πυρκαϊάς στους χώρους 
αυτούς, είτε, 

.2 σύστημα αυτόματου ραντισμού, ανίχνευσης και αναγ¬ 
γελίας πυρκαϊάς εγκεκριμένου τύπου που πληροί τις απαι¬ 
τήσεις του κανονισμού 12 ή των οδηγιών που καταρτίζο¬ 
νται από τον Οργανισμό για εγκεκριμένο ισοδύναμο σύ¬ 
στημα ραντισμού και έχει εγκατασταθεί και διαταχθεί έτσι 
ώστε να προστατεύει τους χώρους αυτούς και, επιπλέον, 
μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς 
εγκεκριμένου τύπου που πληροί τις απαιτήσεις του κανο¬ 
νισμού 13 και έχει εγκατασταθεί και διαταχθεί έτσι ώστε 
να παρέχει ανίχνευση καπνού στους διαδρόμους, κλιμα¬ 
κοστάσια και οδούς διαφυγής μέσα σε χώρους ενδιαίτη¬ 
σης. 

2. Επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους 
από 36 επιβάτες θα εφοδιάζονται με αυτόματο σύστημα 
ραντισμού, ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς εγκεκρι¬ 
μένου τύπου που πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού 
12, ή των οδηγιών που καταρτίζονται από τον Οργανισμό 
για εγκεκριμένο ισοδύναμο σύστημα ραντισμού σε όλου ς 
τους χώρους υπηρεσίας, σταθμούς ελέγχου και χώρους 
ενδιαίτησης, συμπεριλαμβανομένων διαδρόμων και κλιμα¬ 
κοστασίων. Εναλλακτικά σε σταθμούς ελέγχου όπου το 
νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ουσιώδη εξοπλισμό 
μπορεί να εγκαθίσταται εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα 
πυρκαϊάς άλλου τύπου, θα εγκαθίσταται μόνιμο σύστημα 
ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς εγκεκριμένου τύπου 
που πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού 13 και έχει το¬ 
ποθετηθεί και διαταχθεί έτσι ώστε να παρέχει ανίχνευση 
καπνού σε χώρους υπηρεσίας, σταθμούς ελέγχου και χώ¬ 
ρους ενδιαίτησης, συμπεριλαμβανομένων διαδρόμων και 
κλιμακοστασίων. Δεν απαιτείται τοποθέτηση ανιχνευτών 
καπνού σε ιδιαίτερα λουτρά και μαγειρεία. Χώροι που 
έχουν μικρό ή μηδενικό κίνδυνο πυρκαϊάς όπως κενοί χώ¬ 
ροι, κοινόχρηστα αποχωρητήρια και παρόμοιοι χ ώροι δεν 
χρειάζεται να εφοδιάζονται με σύστημα αυτόματου ραντι- 
σμού, ή μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρ- 
καϊάς. 

Κανονισμός 11-2/37 
Προστασία χώρων ειδικής κατηγορίας. 

56. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 1.2.1 ως ακολού¬ 
θως: 


«1.2.1. Σε επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν περισσό¬ 
τερους από 36 επιβάτες τα οριακά διαφράγματα και κατα¬ 
στρώματα των χώρων ειδικής κατηγορίας θα μονώνονται 
σε βαθμό Α- 60. Όμως, όπου ένας χώρος κατηγορίας 
26.2.2 (5), 26.2.2 (9) ή 26.2.2 (10) ευρίσκεται στην μία 
πλευρά του χωρίσματος ο βαθμός μόνωσης μπορεί να μει¬ 
ωθεί σε Α-0. 

57. Η υπάρχουσα παράγραφος 1.2.2 να επαναριθμηθεί 
ως 1.2.3 και να παρεμβληθεί νέα παράγραφος 1.2.2 ως 
εξής: 

«1.2.2. Σε επιβατηγά πλοία που δεν μεταφέρουν περισ¬ 
σότερους από 36 επιβάτες τα οριακά διαφράγματα των 
χώρων ειδικής κατηγορίας (11) από τον πίνακα 27.1 και τα 
οριζόντια οριακά χωρίσματα όπως απαιτείται για χώρους 
κατηγορίας (11) από τον πίνακα 27.2.» 

Κανονισμός 11-2/40 

Περιπολίες πυρκαϊάς, και συστήματα ανίχνευσης, 
αναγγελίας, συναγερμού και ενδοσυνεννόησης. 

58. Να προστεθούν οι λέξεις «και ανοικτά καταστρώ¬ 
ματα» στο τέλος της παραγράφου 5. 

59. Η παράγραφος 5 τροποποιείται με την προσθήκη 
μετά την τελευταία πρόταση: «Κάθε μέλος της περιπολίας 
πυρκαϊάς θα εφοδιάζεται με αμφίδρομη φορητή ραδιοτη- 
λεφωνική συσκευή.» 

60. Να προστεθούν νέες παράγραφοι 7.1 και 7.2 : 

«7.1. Επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους 
από 36 επιβάτες θα έχουν συγκεντρωμένες τις αναγγε¬ 
λίες ανίχνευσης των συστημ άτων που απαιτούνται από 
τον κανονισμό 36.2 σε ένα συνεχώς επανδρωμένο κε¬ 
ντρικό σταθμό ελέγχου. Επιπροσθέτως, στην ίδια θέση θα 
είναι συγκεντρωμένα τα τηλεχειριστήρια για το κλείσιμο 
των θυρών πυρασφαλείας και την διακοπή των ανεμιστή¬ 
ρων αερισμού. Οι ανεμιστήρε ς αερισμού θα μπορούν να 
επαναλειτουργούν από το πλήρωμα από τον συνεχώς 
επανδρωμένο κεντρικό σταθμό ελέγχου. Οι πίνακες ελέγ¬ 
χου στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα έχουν δυνατότητα 
ένδειξης της ανοικτής ή κλειστής θέσης των θυρών πυρα¬ 
σφαλείας, της κλειστής ή εκτός λειτουργίας θέσης των 
ανιχνευτών, αναγγελιών και ανεμιστήρων. Ο πίνακας 
ελέγχου θα τροφοδοτείται συνεχώς και θα έχει διακόπτη 
αυτόματης μεταγωγής στην εφεδρική τροφοδοσία σε πε¬ 
ρίπτωση απώλειας της κανονικής τροφοδοσίας. Ο πίνα¬ 
κας ελέγχου θα τροφοδοτείται από την κύρια πηγή ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας και την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 
ανάγκης που καθορίζεται στον κανονισμό 11-1 /42 εκτός 
αν άλλες διατάξεις επιτρέπονται από τους κανονισμούς 
που έχουν εφαρμογή. 

7.2. Ο πίνακας ελέγχου θα σχεδιάζεται με βάση την 
αρχή «ασφάλεια κατόπιν βλάβης», π.χ. ένα ανοικτό κύ¬ 
κλωμα ανιχνευτή θα προκαλεί κατάσταση αναγγελίας, 
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όπως σημειώνεται στους κανονισμούς 11-2/13.1.3 και II-1 / 
51.1.4.» 

Κανονισμός 59 

Εξαερισμός, καθαρισμός, ελευθέρωση 
από αέρια και αερισμός. 

60-1 Η ακόλουθη νέα παράγραφος 4 να προστεθεί 
μετά την υπάρχουσα παράγραφο 3: 

«4 ΑδρανοποΙηση, αερισμός και μετρήσεις αερίων. 

4.1. Η παράγραφος αυτή θα εφαρμόζεται σε πετρελαιο¬ 
φόρα που έχουν κατασκευασθεΙ την ή μετά την 1 Οκτω¬ 
βρίου 1994. 

4.2. Οι χώροι διπλών τοιχωμάτων και διπυθμένων θα 
εφοδιάζονται με κατάλληλες συνδέσεις για την παροχή 
αέρα. 

4.3. Σε δεξαμενόπλοια που απαιτείται να είναι εφοδια¬ 
σμένα με συστήματα αδρανούς αερίου: 

.1 οι χώροι διπλών τοιχωμάτων θα εφοδιάζονται με κα¬ 
τάλληλες συνδέσεις για την παροχή αδρανούς αερίου, 

.2 όπου χώροι διπλών τοιχωμάτων συνδέονται με μόνιμα 
εγκατεστημένο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου, θα 
προβλέπονται μέσα που να εμποδίζουν την είσοδο αερίων 
υδρογονανθράκων από τις δεξαμενές φορτίου στους χώ¬ 
ρους διπλών τοιχωμάτων μέσω του συστήματος, 

.3 όπου τέτοιοι χώροι δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένοι σε 
σύστημα διανομής αδρανούς αερίου, θα προβλέπονται 
κατάλληλα μέσα που θα επιτρέπουν σύνδεση με το κύριο 
δίκτυο αδρανούς αερίου. 

4.4.1. θα προβλέπονται κατάλληλα φορητά όργανα για 
την μέτρηση συγκεντρώσεων οξυγόνου και ευφλέκτων 
ατμών. Κατά την επιλογή των οργάνων αυτών θα δίδεται η 
δέουσα προσοχή για τη χρησιμοποίησή τους σε συνδυα¬ 
σμό με τα μόνιμα συστήματα γραμμών δειγματοληψίας 
αερίων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.4.2. 

4.4.2. Όπου η ατμόσφαιρα σε χώρους διπλών τοιχωμά¬ 
των δεν μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα με την χρήση ευκά¬ 
μπτων σωλήνων δειγματοληψίας αερίων, οι χώροι αυτοί θα 
εφοδιάζονται με μόνιμες γραμμές δειγματοληψίας αε¬ 
ρίων. Η διάταξη τέτοιων συστημάτων γραμμών θα προσαρ¬ 
μόζεται στη σχεδίαση των χώρων αυτών. 

4.4.3. Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των γραμ¬ 
μών δειγματοληψίας αερίων θα είναι τέτοια ώστε να απο¬ 


τρέπουν τον περιορισμό της ροής. Όπου χρησιμοποιού¬ 
νται πλαστικά υλικά, θα είναι ηλεκτρικά αγώγιμα.» 

Κεφάλαιο III 
Κανονισμός 50 

Συστήματα γενικού συναγερμού ανάγκης. 

61. Να διαγράφει η τελεία στο τέλος του κανονισμού και 
να προστεθούν τα ακόλουθα: 

«και τα ανοικτά καταστρώματα, και η στάθμη της ακου¬ 
στικής πίεσής του θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο που 
έχει καταρτισθεί από τον Οργανισμό. Ο συναγερμός θα 
συνεχίζει να λειτουργεί μετά την ενεργοποίησή του μέχρι 
να διακοπεί χειροκίνητα ή να διακοπεί προσωρινά από ένα 
μήνυμα μέσω του συστήματος μεγαφωνικής αναγγε¬ 
λίας.» 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις του κεφαλαίου IV 
Κανονισμός I ν/13Πηγές ενέργειας 

62. Να αντικατασταθεί το υπάρχον κείμενο των παρα¬ 
γράφων 2.1 έ ως 2.3 με το ακόλουθο: 

«.1 μίας ώρας σε πλοία εφοδιασμένα με πηγή ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας ανάγκης, εφόσον αυτή η πηγή ενέργειας, 
συμ μορφώνεται πλήρως με όλες τις σχετικές διατάξεις 
του κανονισμού 11-1/42 ή 43 συμπεριλαμβανομένης της 
τροφοδότησης των ραδιοεγκαταστάσεων με την ενέργεια 
αυτή και 

.2 έξι ωρών/σε πλοία μη εφοδιασμένα με πηγή ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας ανάγκης που να συμμορφώνεται πλήρως με 
όλες τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού 11-1 /42 ή 43, 
συμπεριλαμβανομένης της τροφοδότησης των ραδιοε- 
γκαταστάσεων με την ενέργεια αυτή.». 

63. Στον κανονισμό ΙΩ/13.4 να διαγράφει η αναφορά 
στην παράγραφο 2.3. 

Κανονισμός ΐν/14 
Λειτουργικά πρότυπα 

64. Στην Αγγλική διατύπωση του Κανονισμού ΐν/14.2 η 
φράση «όγ ρΓβδοπόθά» να αντικατασταθεί από την <ρΓβδ- 
οπάβά όγ». 

Άρθρο 2 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δέκα (10) 
ημέρες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέ¬ 
τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. 

Αθήνα, 13 Απριλίου 1995 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

α υπουργοί 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΩΡ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ταχ. Κώδικας : 

104 32 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00' 

ΤΕΙΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤΟΒ 

ΡΑΧ 

5234312 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 
•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547_ 


' Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 


α) Για 

το Τεύχος Α' 

Δρχ. 

20.000 

Δρχ. 

1.000 

β) 

Υ) 

» 

» 

» 

Β' 

» 

40.000 

» 

2.000 

» 

» 

» 

Γ' 

» 

10.000 

» 

500 

δ) 

» 

» 

» 

Δ’ 

» 

40.000 

» 

2.000 

ε) 

» 

» 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

25.000 

» 

1.250 

στ) 

» 

» 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

10.000 

» 

500 

ζ) 

» 

» 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

5.000 

» 

250 

η) 

» 

» 

» 

Δελτ. Εμπ.8ι Βιομ. Ιδ. 

» 

10.000 

» 

500 

θ) 

» 

» 

» 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

3.000 

» 

150 

ι) 

» 

» 

» 

Α.Ε. 8ι Ε.Π.Ε. 

» 

210.000 

» 

10.500 

ια) 

Για 

όλα 

τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ 

» 

110.000 

» 

5.500 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


















